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عدبر شعبة التصوير الجنائي في مديرية شرطة التحريات الجنائية 
خريج كلية الشرطة وكلية التجارة والاقتصاد ب بفداد 


خريج دورات التصوير الجنائي في امريكا وانكلترا وبلجيكا 
محاضر في كلية الشرطة ومدرسة اعدادية الشرطة 


ااه 
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76 222 
22 


امقدمة 


منذ سنين خلت وانا افكر فى وضع كتاب التصوير الجنائى لعوم وجود 
مثل هذا المؤلف باللغة العريبة وانى اشعر دائما بحاجة اخوانى ضباط ومفوضى 
مسلك الشرطة ومحققى الجرائم وعلى.الاخص تلامذة كلنة الشيرطةوالمدرسية 
الاعدادية والذين لى الشرف فى تدرسهم منذ مدة تزيد على العثيرة سئوات 
الى كتاب شامل لموضوع هذا الفن ويتفق مع منهاج تدريسهم وما قد يصادقونه 
من الامور الفنية والعلمية فى حاتهم العيلية *٠‏ 
كنت أوزع على تلامذة كلية الشرطة والمدرسية الاعدادية محاضمرات 
التصوير مطبوعة الرونبو وهى خالية من التصاوير الفوتوغرافية الضعرورية 
ولرغبة الطلاب انفسهم أقدمت على طبع كتابى هذا ورغبة منى فى نشر الخبرة 
التى اكتسبتها خلال ممارستى العمل فى مديرية شرطة التحريات الجنائية 
وكمسؤول عن شعبة التصوير الحنائى لمدة تقارب الاربعة عثير سنة والمعلومات 
التى حصلت عليها نشحة اشتراكي بدورات التصوير الحنائى فى امريكا وقسم 
التصوير الحنائى فى سكوتلانديارد ومختير :وتنهام الجنائى ومختير ويكفيلد 
فى انكلترا ودورة التصوير الملون للاغراض الحنائية فى بلجكا والمانياوزيادتى 
لمديرية شرطة التحرزيات الجنائية فى كل من مدينة كولون وانتروابن 
وفراتكفورت والخيرة التي حصات علبها من اللحاضمرات التى القيتها على 
:لامذة طلاب كلية الشرطة والمدرسة الاعدادية ودورات التصوير الجنائى 
الني فتتحت فى مقر شرطة التحريات الحنائية ودورات مكافحة الاستخارات 
المعادية في الامن العامة ٠‏ ومن مطالعتى لاحداث المؤلفات الاجنبية فى هذا 
الموضوعء٠‏ 
وقد عرضت بهذا الكتاب مجم وعة كبيرة من التصاوير الاعتادية 
5300-00 


والمدكر وسكوبية للقضايا التي وردت الى شمرطة التحريات الجنائية وقام 
بفحصها خبراء الاسلحة النارية والمخطوطات والمحلل الكيماوى الجنائى 
وطبعات ت الاصابع وتظهر مدى الخدمة الكبيرة التى يقدمها هؤلاء الى المحققين 
تساعدهم في اكتشاف جرئامهم والى الحاكم للتوصل آلى قرارات صحيح_ة 
تعتمد على آراء الخبراء المدعمة بالتصاوير الفنية * 

1 الرجاء ان .يكون كتابى هذا قد سد بعض الفراغ الذى كان 
طلاب كلنة الشرطة والمدرسة الاعدادية والمكتبة العربية ,بحاجة ماسة الله 
وادجو ان أكون موققا فيما قصدت اليه من خدمة ابناء مسلك الشمرطة والعاملين 
فى حقل التحقيق الحنائى ٠‏ 

سائلا المولى عر وحل أن بر شدنا ويأحد بيدنا لخدمة الوطن العزيز 
والله من وراء القصداء 


مقدم الشرطة 
سالم عبدالجبار 


التصوير اجنائني 
التصوير الجنائى : هو استخدام التصوير الفوتوغرافى للاغراض الجنائية» 
المصور الجناتى : هو الشخص الذى يعوم بتصوير المواضيع الجنائية 
ويشترط به أن .يكون ملما بالتصوبر الفونوغرافى اولا 
ومن ثم ,يدرب على تصوير المواضيع الجنائية ٠‏ 
مقدمة عن التصوير الفوتوغرافى :# 
اخترع التصوير الفوتوغرافى سنة ١884‏ من قبل العلامة الانكليزى 
وليم هئرى فوكس وفى نفس السنة أقام فى باريس معرضا السبيد جاك مندى 
عن الطريقة التى ابتكرها عن التصوير الفوتوغرافى ٠‏ ان عمر التصوير 
الفوتوغرافى الآن أكثر من ممّة عام ولكن خلال الخمسين السنة الاولى على 
اختراعه لم يكن واسطة علمية دقيقة اذ ان الكاميرات فى تلك الفترة لم تكن 
متقئة الصنع > العدسات لم يكن بمقدو ورها تكوين صود صحيحة > الرقوق 
الفوتوغرافية والافلام كانت تحتاج مدة تعر.يض طويلة » وحساسيتها للالوان 
قلبلة ٠‏ وفى سنة ٠م١1‏ صنعت عدسات صحيحة ومضبوطة وفى سنة 1١9.05‏ 
وضعت فى الاسواق رقوق فوتوغرافية وافلام ذات درجة من الحساسية عالية* 
فوائد التَصويرٌ الفوتوغرافى ل 
قد يتعذر حصر ما يقدمه التصوير الفوتوغرافى من خدمات للمجتمع 
الحديث اذ تشعبت اوجه الاستفادة منه فى جميع نواحى النششاط العلمسى 
والاجتماعى والحربى وخاصة فى السنوات الاخيرة * وليس ادل على ذلك 
من هذه الاحصائية التي قامت بها احدى المؤسسات بالولايات المتحدةالامريكية 
لمعرفة نسية استهلاك الخامات اللازمة للتصوير بين عامى ةا - 5هوا ٠‏ 
فوجدت ان استهلاك هذه الخامات قد زاد فى عام 465 بمقدار عشمر هراتعن 
سئة و1 ٠‏ وان دلت هذه الاحصائعة على شىء فائما مدل على مدى حاجة 


6 سم 


المجتمع الحديث الى التصوير الفوتوغرافى ٠‏ 

وقد جاءت الحرب العالمية الثانية فكانت عاملا قويا دقع اتوي الى 
النهوض والتقدم بشكل ملحوض وكان ذلك نتيجة حتمية للتقهم بعد ان 
نيت مدى اهميته فى تصوير اراضى البلاد المعادرية وتحديد الاهدا ف العسكرية 
وتسجيل الوثائق الهامة ٠‏ واستخدامه كوسيلة من وسائل التراسل بين 
الدول المحارنة وعملائها ٠‏ وبجانب ذلك ليسى هناك من يتكر فضل التصوير 
كوسيلة تعليمية هامة فى جميع الاغراض العسكرية ٠‏ وقد ساعد التصوير على 
دراسة الكثير من اسرار الكون فهو عنصر لاغنى عنه فى الدراسات الفلكية 
وتصوير الاجرام السماوية وما الدراسات الفلكئة الااحطتر: شطاين 
الدراسات التى قدم لها التصوير فوائده فليس هناك من لايعرف دور التصوير 
فى التقدم الطبى او قيمته فى البحوث النياتية أو الحوانية أو العلية أو 
الجبولوجية أو الهندسية أو المعمارية .5ه الخ ٠‏ 

كما نال التصوير أهتماما كبيرا من الناحية الصناعية وببخاصة فى العصر 
الذى أصبحت فيه الصناعات أساسا لتقدم الكتول ٠‏ فبالتصوير امكن اكتئاف 
الاخطاء الفنية فى الانتاج الصناعى وبخاصة بعد اكتشاف اجهزة الضوء 
الخاطف الالكترونى التي :نسجل حركة الآلات فى اثناء عملها مهما كانت 
سريعة الحركة ٠‏ ولس منا من .يتصور أن كان القيام ين عمل من اعمال 
الدعاية فى العصر الحديث دون الالتجهء الى التصوير ٠‏ بل لبس منا من 
لايعرف ما للتصوير من ارتباط بمصالح حيوية تقدم خدماتها الجميهسور 
كالصحافة وغيرها ٠‏ 

وبقدر ما للتصوير من أهمية بالنسبة لامن البلاد الخارجى فله أهميته 
العظمى بالنسبة لامنها الداخلى ايضا * وقد اصببح التصوير ركنا حيويا فى 
البحوث الحنائية اذ ارتيطت أسس البحث الجنائى الحديث ارنباطا وتنقنا 


له 


التصوير سواء لتحيل ما ثرراه العين من الادلة الاحائية او رلا كتاف أدلدة 
ما كان يمكن رؤيتها بالعين المجردة * 

غير ان المحاكم لم تقبل هذه البدعة فى ذلك الوقت وتعتبر التصاوير 
الفوتوغرافية لعرض الادلة الجرمية وتسسجيلها بيد ان محاكم الاستئئاف 
الامريكية فى سنة ١889‏ قبلت الصور الفوتوغرافية التى تبيجل وتعرض 
الادلة الجرمية ومسارح الحرائم والاثار التى ,يتركها الجندة فى محلات 
الحوادث الحرمية كان ذلك قبل ما صنعت العدسات التى تعطى نتائج دقيقة 
باحدى وثلاثين سنة وبسبعة واربعين سئة قبل ما صنعت الرقوق الفوتوغرافية 
ذات الحساسية العالية ٠‏ 

نلاحظ انه بدل من نرفض الاستفادة من الممتكرات الحديئة كحالة 
التصوير الفوتوغرافى على أعتبار الصور جزء من الادلة الجرمية نرى ان 
المحاكم اضطرت الى قبوله فى وقت لم نكن فيه وسائل التصوير فد وضلت 
درجة عالية من التقدم ٠‏ فعندما قبلت المحاكم الصور لعرض الادلة الجرمية 
وفن التصوير تقدم بمرود الزمن اذ ان الآلات الحديثئة التى تس تعمل فى 
الوقت الحاضر تعطي 'تائئج مهمة ودقيقة جدا واصبح بالامكان تطبيق عملية 
المقاونة بالاشساء الاصلية بسهولة وبصورة متقنة ٠‏ واكثر واهم من هذا وجود 
افلام ودقوق “نحسس للاشعة غير المنظورة زادت قابلية الانسان شاهدتها 
حيث مكنت المحاكم وهيثات التحقيق من مشاهدة تفاصيل ودقائق الاشيماء 
التى لايمكن للعين المجردة ان نراها * 

امات المنقدمة نرى أن الدول المتقدمة كامريكا وانكلترة وفرسا 
والماننا والعربة المتحدة اهتمت بالغ الاهتمام بالتصوير الحنائى نظرا للا يقدمه 
الاخير من فوائد في كششيف الجرائم وتسجيلها وتسهيل أعمال الخهراء 
والمحققين والمحاكم + 

لضت 


فنشاهد فى انكلترا هناك مدرسة خاصة للتدريب على أعمال التصوير 
الجنائى تابعة الى قسم التصوس الجنائى فى اسكتلنديارد وفى مديرية شرطة 
ويكفلد تفتتح دودات فى شعبة التصوير الجنائي أمد الدورة شهرين للتدريب 
على التصوير الجنائى ٠‏ ويشترط فى منتسبى الدودة ان يلموا بأعمال التصوير 
الفوتوغرافى ومن ثم .يدريوا على أعمال التصوير الجنائى ٠‏ وهكذا الحالى فى 
الولايات المتحدة الامريكية نشاهد أن دوائر الشرطة والتحقيق قد اهنمت 
كثيرا بالتصوير الحنائى فهناك عاك فح تورات <اطه لعل انمد منتسبى الشرطة على 
أضيال التصوير, الحنائى فى لزه باضه اه الل مديربة التحقيقات الحنائية 
الفدر البة أ ضه) ” 

وقد قمت هنا فى الجمهوريةالعراقية بفتتحدورات.خاصةبالتصوزير الجنائى 
للمفوضين المرشحين من مدير.يات شرطةالمحافظات والمديرريانتالخاصة الاخرى 


وأصبح بأمكان هؤلاء المفوضينادارة فروعالتصوير الجنائى فى مدير يا تالشرطة' 
بالمحافظات « 


فوائد التصوير الجنائي 


هو حجان العناصر /١‏ لر ئيسية يسة والذى .بلعب دورا هاما في التحقيق الحناثى 

مت لعو عل جور حي د الجرمة وكات يدم صا 
ب ادبن الجنائئ ٠‏ 

و.بعتر نوع من الشركة الاليه عاليا وابدا يحتاجه شدة رجل الشرطة 
والتحقيق > اذا استعرضنا تاريخ التحقق اه لشاهدةا ان التصوير 
الفوتوغرافى 152 اداه ىف تشخص المحر مين ياه 
طريقتان الاولى بواسطة طبعات الاصابعو الثاية. بواسطة التصاوير الفوتوغرافيه 
كنثابه الراس_والاكتاف ٠‏ ولكن فى السوات الاحيرة تود العو تر 
الجنائى وأصبح علما ذات قبمة كبيرة لتقديم أنواع مختلفة من الادلة 
الجرمية للمحاكم * 

الصور الفوتوغراففة ذات فائدة لتساعد أعضاء المحكمة على تفهسم 
تفاصيل الحوادث الحنائية ك0 منا يرى صعوبة ليصف إبدقة الدار الى مكتها 
وكذلك من الصعوية على المستمع أن يشكل فى ذهنه صورة للوصف ويحتمظ 
بها كما ,يفعل اعضاء المحكمة ٠‏ ولكن عدة صور لغرفة ملتقطة من زوايا 
مختلفة بدون شك تمين كل ما موجود فى “تلك الغرفة وعد اتعادس مع 
أبة اختلاط بالذهن عند سماع الشعهود ووصفهم للحادثة وذكر مواقعالاشاء 
المهمة فى محل الحادثة فمثلا موقع الحثة » المرمدس > السكين » المنضدة ٠.٠٠‏ 
الخ وكذلك صور الحادثة تمكن اعضاء المحكمة من تقدير شهادة الشهود 
ومعر فة الصدق من عدمه دون زيارة للحادئة كذلك سيكن المحكمة كر 
مناقشة المتهمين والشهود على ضوء التصاوير ٠‏ 

الصور الحتائية تستخدم كذلك عند عدم امكان جلب المبرز الجرمىالى 


000 


فاعة المحكمة فمثلا كتابة على جائط او فى مخباً تشكل هذه الكتابة جريمة ما 
قتصور هذه الكتابة وتعرض للمحكمة اق سيارة اصابتها اضرار جسيمة تنيجة 
حادث اصطدام فيتعذر جلب السبارة الى المحكمة لتشاهد الاضرار النى اصابت 
السيارة ولكى تقدر التعويض واتحكم يه السائق المخالف فعدة لقضات 
للسيارة تعطى انطباع حقيقى للمحكمة عن الضرر الذى اصاب السيارة » وهناك 
مبرزات جرمية صغيرة جدا يتعذر عرضها للمحكمية بوضعها الطببعى فالصور 
المكرسكوبية مجدية في مثل هذه الحالات * 

الصصور تشكل تسجيل دائم لحقيقة ما ولهذا السبب مهمة جدا التحقيق 
الجنائى * فهناك تفاصيل وبينات دقيقة تغرب عن بال المحقق فى الكنتم ف 
الاول على محل الحادث وهذه السنات الدقيقة ريما تعود على المحقق بفوائد 
جسيمة لكشف الجريمة ففى كل القضايا من المستحيل فحص وملاحظاة 
الاشساء والمبرزات الجرمية بعد الكشيف الاول بسب ان مخل الحريمة يغير 
فالاثناث ترجع الى محلاتها » ارض الغرفة يغسل وبمسيح ٠.0٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان دائرة تسجيل وتصديف المجرمين فى واشنطن: صرحت ان بمشاعد: 
صودر المجرمين المحفوظة لديهم أصبح من العبث على المجرم الذى ,يحكم عليه 
عدة مرات أن يفكر ويغادر مدينته الى مدينة 'ثائلة ويعتقد انه غير معرو ف لدى 
الشرطة والمحققين في تلك المدينة الحديدة ٠‏ اذ سرعان ما ترسل صوره الى 
تلك المدينة ويعمم على كافة مراكز الشرطة لتسهل مراقته والقبض عليه عند 
الحاجة ٠‏ وكذا الحال عندما يفكر المجرم ارتكب جرائم عديدة فى كافة 
الولاريات الامريكية وأصصتح معروف لدى الشرطة ,شكله وأسلويه بالعمل ان 
يسافر الى ايطاليا لببدأ حياة اجرامية وانه غير معروف لدى الشسرطة الايطالية 
وتقوم الشرطة فى الدولة الاخيرة بطلب صور ذلك المجرم من الشرطسة 
الامريكية وتعممها على كافة مراكز الشرطة لاجراء التحرى والقنض عليه ٠‏ 


لاولأات 


٠‏ أن صور المجرمين المحفوظه فى فرغ تصئيف وتسجيل المجرهين فى 
الكرخ التابع لمديرية شرطة استخبارات يغداد يستفاد منها لاغراض التشخيص 
اق فرق قبيرة خررة ماونة الرروفناك الف مكرما السك ال سحاد 
لكى يشسخص المتهم الذى ارتكب حادثة نشل أو احتال ضده ٠‏ 

التصوير ا مبكر وسكوبي :- عندما يفحص خير إلخطوطات المستندات » 
التواقيع > الارقام » بواسطة المبكروسكوب ويتوصل الى التطابق أو الاختلاف 
أذ يري أضافه كل إر راف لصورة مقه ]ور سك اللاراكك +6 الخ وبمد 
أن يفحص المستند من كافة الوجوه ويتوصل مع بقية الخبراء الى قراد ممين 
ولغرض ان يبين لاعضاء المحكمة الرأى الذى توصل اليه ويقنعهم به سرى 
هناك صعوبة كبيرة لنقل المكروسكوب الى قاعة المحكمة ووضع المستند واراءة 
كل عضو من هيئة المحكمة النقاط التى شاهدها وتوصل الي دأيه ٠‏ اذ ان 
هؤلاء الاشنخاص لم يعتادوا العمل بجهاز الممكر وسكوبو لكن عند استعانة خيد 
المخطوطات بالمصور الجنائى ليلتقط عدة صود ميكدّروسكوبية للكلءة او الحرف 
المضاف أو الحك » الازالة » الرةم المزور ٠٠+‏ الخ وتكير الصور وتؤشسر 
الميرات وتعرض مع رأى خبراء المخطوطات الى المحكمة لذلك سيكتسبالرأى 
قوة مادية كبيرة جدا ٠‏ 

كذلك خبراء الاسلحة النارية عندما يففحصوا الطلقات أو ايخراطشس 
الجرمية التى أرسلها المحقق من محل الحادث ناو التى استخرجها الطيب 
العدلى من جثة القتيل مع الطلقات أو الخراطيشس التجر يببة التي اطلقت بأسلحة 
المشتبه بهم من قبل خبير الاسلحة * وعندما يتوصل بالفحص المكر وسكوبى 
يطلب من الصور الجنائى أنيلتقط صود ميكروسكوبية للطلقات أو الخراطيشس 
اللتطابقة وتكبر الصوو وتؤشسر مميزات التطابق وتقهم رأى الخبراء الى 
المحكمة المختصة ٠‏ الصور هنا بمثانة دعم مادى لرأى الخيراء وما شاهدوه 
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102 لكر الناراة رضأ رف ري أعشلء السك الاق عم 
وويقتئعوا برأى الخراء 3 


طلقة جرمية طلقة تجريبية 
صورة رقم- -١‏ 


طلقتين جرمية وتجريبية متطابقتين صورة ملتقطة بالة التصويسر 
الخاصة بميكروسكوب امقارنة ٠‏ 


اثار طبعات الاصابع : لو لا التصوير الجنائى لا تتمكن خيراء طبعات 
الاصابع من مقارنة الاثار التى نركها الحناة فى محلات الحوادث الجنائية 
بع طبعات اصابع المشستبه بهم ٠‏ اذ هناك اثار طبعات اصابع بتعذد نقلها أو تتفل 
المبرز الحرهى الذى وجدت عليه الطبعة فمثلا اثار أصابع بالدعتن > #التراب 
الخفيف > بالسخام بالكريز هذه الاثار من الضرورى تصويرها للحصولعلى 
تمسجيل دائم لها لمقارتتها مع طبعات أصابع المشتبه بهم ٠‏ وكذلك ,يصعب على 


حت 1 حت 


خبراء الاصابع مقارنة الاثار المتروكة ء لىميرز جرمى .سهل نقله الى الدائرة 
فرفودى 1 علية معدئية ومظهرة خطوطها الشعكلية بالمسدوقالفضى ٠‏ فالخطوط 
الشكلية في هذه الطبعات عندما يقارنها الخبير مع طبعات أصابع المتهمينالمدورة 
أصابعهم بالحر الاسود تعذر عليهم ذلك للاسماب التالية 0 

اولا ‏ ان لون الخطوط على المرز فاتتح بمما على الاستمارة اسود ٠‏ 

ثانا - وضع العدسة المكد ة على المعرز ومن ثم نقلي لل الامسستدمارة 
مرات عديدة يسبب الى نساقط المسحوق وبالتالى نقص المميزات بالطعة 
الجرمية ولاننس أن عدد الخبراء ثلاث وناصة اذا كان عدد الإستمارات 
أربعة أو أكثر للمتهمين .. 

ثالثا ‏ على الاغلب طبعات اصابع المتهمين المرسلة من مراكز الشرطة 
يتآخر وصولها الى هذه المديرية اسبوع أو شهر أو أكثر مما يسبب جفاف 
المسحوق وتساقطه من الممرز واف الطعة ٠‏ 

رابعا ‏ يتعذر فى حالة المطابقة تأشير المميزات فى الطعة التى عسلى 
المبرز وطبعة أصبع امتهم * 

وكذلك التصوير المكبر المباشر “يقدم خدمة كبيرة لخيراء عات 
الاصابع ٠‏ اذ عند العثور على جزء صغير من طبعة أصبع في محل حادث وربصور 
ويكبر عدة مرات والمقئاس كذلك ‏ طبعة اصيع المشتبه به تسهل عمليه 
المقارنة من قبل الخير وتؤشر الطعتّين وتقدم الصوو المؤشرة الى المحكمة مع 
رأئ الختراء ٠‏ 

الاستنساخ : ان استنساخ صو المفقودين والمتهمين أو المجحرمين 
الخطريين وتوزيعها على كافة مراكز الشرطة تسهل عملية التحرى وراءعمم 

0 


ومراقبتهم والقبض عليهم وافضل كثيرا من شرح أوصافالتهم لمراتبالشرط 
لغرض. مراقيته والتحرى عنه أو القبض عليه * 


صورة رقم - ؟ - 
عقد ازيلت الكتابة الاولية عدا التواقيع بمادة كمياوية وكتبت بلود 
جديدة لاترى الكتابة الاولية بالعين المجردة صود بالاشعة المافسوق 
البنفسجية سجلت الكتابة المزالة * 


00 


الاشعة فوق البنفسجية :- تستخدم لتصوير المستندات والمك ولد 
والاوراق المالية واجازات السوق والمستندات المزورة الاخرى التى طرأ عليها 
تغبير بأستخدام بعض المواد الكيمياوية المزيلة للاحيار ٠‏ أو الكنابة السسرية 
المكتوبة بين السطور بأستعمال البول ‏ اليوريا ‏ أو عصير النومي الحامض أو 
عصير البصل ٠‏ ان الكتابة بهذء الواد غير مرئية للعين المجردة ما لم 
يستخدم المرسل اليه تلك الرسالة مصدر حرارى لتظهيرها ٠‏ تصود مثل هذه 
الرسائل بوضعها فى غرفة مظلمة تحت جهاز الاشعة ما فوق الينفسجية فتظهر 
الكتابة بوضوح وتصور مباشرة بواسطة آلة التصوير ويحصل على صودةدائمية 
للكتابة السرية ٠‏ فمثلا احد السحناء اعتاد أن يكتب بين سطود الرسائل التى 
برسلها الى شركائه بالجريمة بأستخدام اليوريا وان هذه الكتابة لاتظهر للعين 
المجردة ٠‏ فالمحقق أرسل عد ال ثاله آل امات الات رم 
وأرسلت الى المحقق صودة كاملة للكتابة السربة بدون أن تأئرت الرسالة 
نفسها ومن ثم أرسلت الى شر.يك السجين دون أن يعلم بهذه الاجراءات 
ووضع نحت المراقية والقى عليه القيض وهو يقوم بالحفر فى أحد البساتين 
لبخرج النقود المسروقة من تحت التراب ٠‏ 

الاشعة تحت الحمراء : ان الأحباو الكيمياوية عقاف كينا 
وقابليا عل امسا وك الاشقه تت ال أ وتلل سرد لمكا 
الانمكاسات ونحصل على صودة مرئمة لتلك الكتابة * 

وتستخدم الاشعة تحت الحمراء لتصوير ذرات البارود الغير المرئبية 
للغين المجردة على الملآبس ء* 

اك > ان ا لحف الد اراس تاناشة ورا 

غامق وفيها فتحة دخول وخروج طلقة فى منطقة الصدر .وبأست_مارة طلب 
النحص سال المحقق عن صحة ادعاء الشتكى الذى الخيره يآن بتسخصا اطلق 


رقة_ت 


عليه عبارات نارية وقد أصابه بيجرح بسيط بده ببنما فتئحة دخول الطلقة 


صيوة كت وات صورة رقم  -‏ ب 
الصور رقم ” و ؟ و ه ملتقطة بالاشعة الاعتيادية لفتحة دخول 
وخروج ال مقذوف النارى ( الطلقة ) ذرات البارود لاتشاهد الصورة رقم -1- 
ملتقطة بالاشعة تحت الحمراء سجلت ذرات البارود غير المرئية ٠‏ 
ولدى فحص فتحة الدخول والخروج بواسطة الكبرة من قبل خبراء 
الفحوص المتتوعة لم يشاهدوا ذرات اللارود ثم آحيلت الى التحلل الكيمياوى 
5 


وكذلك الفخص الكتماوى لم يسجل ذرات البارود ومن ثم احيات الى شعبة 
التصوير الجنائى وقد قمت بتصويرها ستخدما الاشعة تحت الحسراء 
والرقوق الزجاجية التى تتحمسن لتلك الاشعة والمرشم الخاص بها وقد 
سجلت الصور الملتقطة لفتحة الدخول وفتحتى الخروج من الداخل والخارج 
ذرات البارود السوداء وبهذا تمكنا ان نستنتج بان المخبر قد علق الدشداشة 
وأطلق عليها النار من مسافة أقل من ثلاثة اقدام والا لما سيجل البارود على 
فتحة الخروج والشيخص مرتدى الدشداشة وان قصده كان تلفق تهمة 

كذلك تستخدم الاشعة تحت الحمراء لتصوير الرزم المغلقة والاشيخاص 
المصايين بضربات محدثة بآلة راضة ولست ظاهرة الكدمات للعان قتصور 
تلك المنطقة من الجسم بواسطة الاشعة :نحت الحمراء فتعين الصورة الاوعة 
الدموية التمزقة تحت الحلد ٠‏ 

القى القبض على شخص وبحوزته حذاء مسروق ومن الصعب ج دا 
اثرات عائدية الحذاء للمششتكى وكان بداخل الحذاء علامة غامقة لم كن 
موجودة قبل سرقتها ولدى ”نصويرها بواسطة الاشعة نحت الحمراء سحلت 
الصورة لمختصر اسم صاحب الحذاء كتب بالقلم الرصاص وان السارق قلتت 
طمس تلك الكتابة بالحير الاسود ٠‏ 

الاشعة الحاسة : استخدم عند انصوير المستندات الخطية والتى يتعذر 
قراءتها أو التى يمكن قراءنها بصعوبة وهي لبست جفرة أو الورقة التىعليها 
اثار ضغط لكتابة على الورقة التى قملها مثال ؟ 

ارح رثاله آل د الض_ماط ظرف ,بحتوى على ورقن-ين 
ببضاء استخدم فى كتابتها دبوس ولكون الرسائل مراقهاة فى تلك 
اله تك ف 0( تكلا وك إل سي الخطرطاك 


3 


بالتحريات الحنائية لفحصها ولعدم تمكن الخبراء من قراءنها 'احيلت ا شعبة 
التصبوير 592 بتصويرها بأمعددام الاشعة الحانيية وسحلت لها صور واضحة 


كان مضمونها جمل تحتوى على اسماء لكبار المسؤولين وحروف اللفهة 


صودة رقم - / ب صورة رقم - 1 - 
ورقتى رسالة كتبت بالدبوس بدل القلم صورت «واسطة الاشعة 


الانكليزية وجمل لامعنى لها توخى المرسل الايقاع بالمرسعل البه الرسالة ٠‏ 
وقد استخدمت الاشعة الحاسة لتصوير رقم 1 حوور يرو تن 

رقمها من قبل السارق وأظهرت الصودة الملتقطة بالاشعة الحانية الرقم 

الاصلى لتلك الكاميرا وقدمت الصورة الى المحكمة وكانت السبب ف ا 

٠ السارق‎ 

ويمكن أجمال ذوائد التصوير الجنائى بما يلى :- 

١‏ تير التصاوير الجنائية مسحلا ثابتا لمسارح الجرائم والمبرزات الجرمية 


3 - 


أت 


والاثار التى يتركها الجناة يبقى مدة طويلة من الزمن ويمكن الرجوع 
الهذا ٠‏ 

سهل عملية المقارئة :الاشماء الاصلية 0 طبعات الاصابع والاقسدام 
التى تصور في محلات الجرام مع طبعات أصابع واقدامالمتهين وكذلك 


بالنسنة للتصوير توي للطلقات والخراطشسى ومواضيع المخطوطات 


ا 


كالتواقيع والكتابات والنقود الورقية او المعدنية المزورة والطوابع ٠‏ 
مكن. من روَية الاشباء التى .لائر اها العين المجردة وذلك _لتصويره ا 
بأستخدام الاشعة ما فوق البنفسجية أو الاشعة الجاسة كالكتاب_ات 
السرية واثار البارود غير المرئية أو اثار طبعات الاصابع غير النظور 
والتى على سطوح 2 الالوان : 
ال له ا ار كان 12 ف اكات ار 2 
سب وقوع الحادث 5 

فلاح بنى له مخزن الحبوب ٠‏ استعمل مواد حشبية قديمة 
اقتصادية الدعائم والالواح كانت منحورة ٠‏ وفئ ألحد الينام عن دما 
صعد احد مستخدمى الفلاح الى سطح المخزن سقط على الارض وقد 
فارق الحياة على أثرها ٠‏ الفلاح سيق بتهمة القتل الخطأ ولكن الفلاح 
استندل الالواح االلعبب؟ درق جديدة نف درن أن كسا ورين 
الحادث من قبل هئة للك وفعلا حضيروا وشاهدوا أت الالواح 
الخئسية جديدة ولكن المحقق بين لهم ان المصود الجنائى التققط 
التصاوير الضرورية بعد وقوع الخنادت مناشرة والخصستارض تين 
بوضوح أن مصرع ذلك الشيخص بسبب تكسر الالواح الخئسةالقديمة 

قات 


بت 


وأكثر من هذا تثيت ان الفلاح جدد الالواح لشعوره يأنها هى السبب 
5 وقوع الحادث ٠‏ 
اك الغرف لاششاههم بوقوع حادث قل فيه_ا 
وعند الكشيف على الشقة لم يشاهد المحقق والمصور الحنائى ايه إثار فى 
كافة أقسام الشقة + ولكن بعد غسل الفلم وتكبير التصاوير اكتش_.ف 
المصور الجنائى وجود اثار بقعة على الزولية المفروشة فى أرض الغرفة 
والتى لم تشاهد بالعين المجردة ولدى اخبار المحقق وجلب الأزولمة الى 
المختير وفحصها تبين انها بقعة دموية مغسولة بقى أثارها وفعلا بست 
وقوع جريمة القتل بتلك الشقة ٠‏ 
وجدت امرأة متوسطة العمر +السة عل احدى المقاعد فى لدددبقة عامة 
فى احدى مدن 5 وابط 1ه طلفك نار عر 0ك لظ ريد 
لط لمن عل الأرحن من يدها وأكل شيء طببعى ٠ه‏ ولدى مشاهدتها 
هن قبل شرطة الدورية اخبر على الفور الدائرة وحضر اللحقق والمصود 
الحنائى وقد انصرف تفكير المحقق ,أن الحادث أتتحار * المصور الحنائى 
التقط عدة صور وكان ذلك فى الصباح الناكر وقل ثم نروق الشمس 
وبعد نسل الفيلم وتكبير الدور اكتشيف المصور ان شسخصا ما كان جالسا 
بالقرب منها ٠‏ استنتج هذا من وجود بقع للندى المتجمع على الملصطبة 
محددا شكل ظهر أنسان ٠‏ الاثار كانت ضعيفة جدا لم تشاهد من قيل 
المحقق والمصوو الحنائى ولكن عدسة الكاميرا سحلتها قبل ان .,شخر 
الندى وبعدها التحقيق اثنت بانها حادثة قتل ٠‏ 

ان للتصاوير تأئين نفس على كل من المحقق والمدعى العام والحاكم 
وان الوصف مهما كان لا يقابل التصاووبر فى حادثة قثل مرتكة بوحشية 


وهناك مثال صيئى إيقول أ الصورة الواحدة تغنى عن الك كلمة 5 
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4 - أخبرت الشسرطة بحادث ٠‏ انتقل المحقق الى محل الحادث فوجد شخضأ 
0اائة كه ال مدا وف مقاة راي مدل الطلقة وك 
فادق على أثرها الحاة ٠‏ كما يظهر من الكشف عدم وجود اثاو كسر 
1 شدة على الابواب أو الشباببك ولم يعثر على آثار اقدام أو اصايع 
فالمحقق من ظروف الحادث اعتدر القضية انتحار ونقلت الحثة الى معهد 
الطب العدلى وبعدها دفنت * وبعد مرؤر عدة ايام خامر المحقق القبك 
ان المجنى عليه ذهب ضحية لقاتل ماهر ففى هذه الحالة ليس بالامكان 
اعادة الحثة والتأكد هل ان اصابع اليد التى تحمل المسدس وضعمه_ا 
طببعى وكذلك من غير الممكن لقرر هل هناك اثار نركها الفاعل على 
اراد او الزولة وووو الخ فاو صورت الحادث واخذت اللقطات 
الضرورية فهى نغني المحقق عن اعادة الكشف وكذاك المحكلة تتطلع 
على ظروف الحادث ٠‏ 


تصوير جرائم القنفل 

بهذا الفصل سوف لانتطرق الى تصوير المواضيع التى بعش-ر عليها فى 
محل أرتكاب الجريمة كآثار طبعات الاصابع ٠‏ الاقدام ٠‏ تصاوير طبية ٠‏ 
طلقات * خراطيش ٠‏ مخطوطات مزورة ٠‏ لان هذه المواضيع سندرست ها 
بصورة منفصلة ٠‏ 

ان جميع مطبقى القانون فى كل مكان يدركون أهمية تصوير مشهد 
الجريمة بقصد تسحيل الادلة وهناك تعلسمات خاصة يجب العمل بها عند 
الوصول الى مشهد الجرريمة اهمها عدم لمس أو تحريك أية مبرز جرمى فى 
محل الحادث قبل تصويره سواء من قبل الحاضرين أو أى ضابط شرطة أو 
محقق * هذه القاعدة بحب اتباعها فى جميع أنواع الجرائم ل 


تا الات 


حر الى مأمون ادر كر ملقة أو امسق أو القاوان ترط لوت لجرل عر 
ان يسمرع بالانتقال الى محل الحادث ويأخذ معه ئلة من أفراد الشفسرطة 
لسحافظوا على محل الجريمة ويمنعوا دخول أو خروج أى شخص وعدم 
تغير او دقع اية مادة من محلها الى أن يحضر المصور الجنائى وخبير طبعات 
الاصابع لتصوير الحادث والتحرى عن كافة الآثار والميرزات الجرمة فى 
محل الحادث ٠‏ 


اللقطات التي تصور فى حادثة قتل 
١‏ منظر عام للمشهد ببين موقع ووضعية الحلة على قدر الا١كان‏ يجب 
التاط هد الور فل 0 أي 0022 2202 2 6ل الكل لفطل 
صورتان من زوايا ملائمة ببحيث كل منها نسجل موقع الحثة بصورة 
صحيحة ويفضل أن توضع الكاميرا على محل مرتفع وعدستها موجهة 
نحو الحثة ٠‏ 


صورة رقم - 5- 
جثة قتيل قطعت ووضعت بجنطة معدنية وجدت فى ستان ضمن 
منطقة مديرية شرطة الكرادة الشرقية ٠‏ 


50-7 


- صود قريبة للجثة بين فتحة دخول الطلقات أو الجروح القاطعة اذا 
استخدمت سكين او اثر الآلة الراضة كالسكولسيانة ٠‏ 


صورة رقم ب ١١‏ - 
فتحة دخولية وخروجية لقذوف نارى 


©« - صورة قريبة لوجه القتيل أمامية واخرى جائئية * 


صورة رقم ب 1١‏ - 
اثر وخز مؤشر بالاسهم على حثة شخص فى حادثة موت مشستبه بفندق تايكر بلاس 
0 


صورة رقم ١١‏ 
تحطم جمجمة الشخص ملتقطة بمعهد الطب العدلى بعد أ ننزعت فروة الرأس ٠‏ 
2 لقطات قررببة لاصابع القتدل لتسجيل ما موجود ‏ نحت الاضافر من مواد 
كالشعر او الخوط او الحلد من وحه الحانى نشحة المقاومة 3 
ه - صور قريبة لتمزقات املاس أو قطع من ملابس الجانى على الجثة ٠‏ 
ب صور للاسلحة أ الادؤات الجر مية الموجودة 3 محلكل السحتكا د د 
كالسدس ٠‏ السكين ٠‏ آلة راضة ٠‏ 
الاك صور تين محل دذول الطلقات فى الاثاث او الحدران أ أى موضوع 
قريب * 
م - الطلقات أو الخراطش الموجودة فى محل الحادث ٠‏ 
به - صور سين محل دول المجرم الى محل الحادث ٠‏ آثار شدة أو كسر 
عل الاك الرميق © اكسر القياك ٠‏ عمل فتحة لحار أو الشقفك ؟ 
التتسلق الى السطح وكسر باب السطح ٠‏ 


5200-2 


2 


اك 


ا 


لك 
15- 


مك 


/اا- 


لقطات لظهر الحثة بعد قلبها وتس_جيل فتحات خروج الطلقات أو 
طعنات السكين ٠‏ 

تصوبر البقع الدموية أو المنوية تحت الجثةا* 

صور لجميع الاثاث از المواد التى تحمل آثر طبعات الاصابع مسلا 
كلاص * قناني هشروب * فناجين قهوة ٠‏ قصة او كنتور ٠‏ 

صو للغزرفة أو الغرف التى تتصل بالغرفة التي وقعت فيها الحادثة ٠‏ 
صورة لاثار الاقدام فى حديقة الدار أو بالغرف أنْ وجدت أو فار 
اطارات السيارّة خارج الدار اذا استخدمت سيارة من قبل المتهم أو 
اللممتاين ٠»‏ 

صورة لاية حاجز أو أشجار كثيفة او بناية متروكة استخدمها المجرم 
للتخفى قبل وبعد خروجه من محل الحادث ٠‏ 

صورة لابية ميرز حرم أو أبة مادة تعود الى المتهم كالمفاتنح المصطنعة» 
در نفس كبير جك صغيٍ لسيارة ٠‏ منشار حديدى ٠‏ مثقب ٠‏ آلة ققح 
العلل ٠‏ كفوف يبدوونة * مصباح يدوى .٠‏ سممار حديد + مطرقة ٠‏ 
هوية ٠‏ غطاء رأس ٠‏ أو أية ملاس للمتهم ٠‏ زد ملابين اعق اب 
سكاير ٠‏ علبة سكاير فارغة ٠.٠٠‏ الخ * 

صورة لمدخل الدار او اليناية التى وقعت فنها الحادثة ,بحيث تين دقم 
الدار أو أسم صاحيه ٠‏ 

صودة للشارع أو الطريق المؤدى الى محل الجريمة ٠٠‏ 

مثال يوضح ان التعاون بين المحقق والتصوير الجنائى وخبراء التحريات 
ان كان وثيقا يحصل المحقق على أدلة عملة تجعل القضنية واضنحة امام 


المحكمة بحيث تحكم على المتهم باقصى العقوبات : 


- 88 


فتل اثنين من أفراد معاونية شرطة كرادة مريم من قيل رئيس عصابة 
سراق سنة ١484‏ اذ قد نشطت تلك العصابة الى درجة كبيرة ووضعت لاجلها 
مديرية شرطة أواء بغداد فى الانذار وقد نوقثن موضوع السرقات فى اران 
حبث ان هد القمانة ادك تسرق دوو الثسخص.ات والاغشاء * كان تالعصابة 
تدخل الى الدار على طريق الشساك اذ يستخدم السارق البرينة ويحدث عدة 
فتحات فى الاطار الخثسى للشباك بحيث يمكنه اخراج الشيش الحديدى من 

محله وقد ارتكيوا م سرقات بشفس الاسلوب * 
وفى ليلة صيف واثناء سرقة دار المهنددس كيروب ةومجبان ع 

زوجته أصوات غريبة داخل الدار واخذت نصح وكانت الشرطة قد نصبت 

اكمينا قريبا من محل الحادث ٠‏ هربوا اللصوص واخذت الشرطة تعقبهم من 
حديقة دار الى أخرى وقد تمكن رئيس العصابة اهن فل اشر طين ولحسيرا 
بزغعت الشمس وعلى أصوات الطلقات ونزول الناس من سطوح دوردهم 
وتجمع عدد كبير من الشرطة والحراس الليليين > انتيه أحد المواطنين فشاهد 
شخصا مرتديا فانيلة ولاس وقد نبه الشرطة عنه وهكذا القى القبض على 
المنهم حسين علوان بعد تزع نطلونة وقسصه فى فرك الحد الدور وفى 

جبب البنطلون وجدت بريئة والآخر مسدس ٠‏ 
الصور التى قدمت عن الحادثة :# 

١‏ - ضور مكبرة ومؤشرة لآثار الاصابع صورتها من فنانى الويسكي التى 
اخرجها السراق من بار صاحب الدار طابقت مع طبعات اصابع المتهم 
حسين علوان ٠‏ 

- صورة ميكروسكوبية مكبرة ومؤشرة للفلروف الجرمية التى وجدت فى 
محل الحادث 2 التفروف التحرسة الى اطلقت ساس اقم 
حسين علوان ٠‏ 

0-0-0 


00 : 
صودة وقم اده 
الاك كعات رصاق دل تق فص فكت ان قوكك اكلم 
المجرم حسين علواك 


صورة رقم - -1١5‏ 
البريئة التى كان يستخدمها المجرم حسين علوان بالدخول الى الدور 
عن طربق الشباك لغرض السرقة *٠‏ 
ب 7197 م 


صورة رقم - 526 
< ؛ و < ه ظروف جرمية أرسلهما المحقق من محل الحادث ت ٠‏ 
وات " ظرفين تجريبين اطلقهما خبير الاسلحة الثارية بمسدس 
المرسل للفحص أ و ب ابرة المسدس ٠‏ 


-6؟ كد 


3 


م« صورة للفتحة الجرمية التى احدثها المتهم بالبرينة والفتحة التجرببية 
التى احدثتها بالبررينة التى وجدت فى جيب الءنطلون وقد وضعت 
مسطرة بالقرب من الفتحتين وقد تين ان الفتحتين من نفس الححم ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك أعدت الكشيف على الدوو الستة السعروقة واحدت 

فتحة تحر بية على الاطار الحشبى للشماك بالقرب من الفتحات الحرمية المحدية” 

من قبل السارق ووجدت التطابق ايضا ٠‏ وهذا دليل آخر ان البرينة استخدمت 

ساقت امراف الع 


تصوير حوادث الانتحار 


ترتكب حادثة الانتتحار باحدى الوسائل الآآنئة :- 

٠ بندقة صيد‎ ٠ بندقية‎ ٠» ) استعمال سلاح نارى ( مسدس على الاغلب‎ - ١ 
اك رك‎ 

اتتحر تاجر فى غرفة مدير شركة التأمين على الحاة بعد ان وضع 
و ا ل عن مده ريه راطو ل عر شه ٠‏ 15 سار 
ملازم ثان ضابط خفر القاعهة الحوية فى معسكر الرشيد اذ كان 
مستلقما على سريره وقفل باب الغرقة واطلق الثار من مسدمه الاميرى 
على قليه ٠‏ اتتحر نهع 006 د ل شم الدورة اد اطلق 
على بطنه سيعةٌ طلقات من رشاشته نخرجت من ظهره ٠‏ انحر شخص 
ببندقية صمدية أذ وضع أخمصها على جذع شجرة واطلق على فسه 
فوجدت اكثر من ثلاثين فتحة دخول فى اله 1٠6‏ عامل 
تلميذ فى كلية الاركان فشل في السسئة الاولى باحد المواد ولا ضير 
مدرس لك المادة نهض من رحلته وتوجه اليه وحضنه وقد انفجرت 
القئلة المؤقئة التى كان بحملها فتوفا الاثثآن * 
5ت 


<-. . لنهااقس‎ ١ 
-15 - صورة وقم‎ 
اصابة نارية انتحارية فى القلب بمسدس‎ 


صورة رقم /ا١‏ - 
سبعة اصابات ناربة فى منطقة الصدر برشاشة 


255 


لا ب 


5 


ال ل ل شرل السككلن . 
الافبون ٠‏ المورفين ٠‏ المبيدات الحشسرية ٠‏ الحبوب المنومة ٠‏ ثلاثين 
حبة اسبرين * 

اتتحر شخص سكن منطقة الكرادة الشترقية وفى يوم مشمس 
من أيام الخريف وقد استلقى على حصيرة وضمها فى الكراج وقد 
تناول السم من فنثة صغيرة ٠‏ 
ال الا لك 5 

0 ل ل و كا 
وازالت المادة القماشية العازلة ولفت باحكام على ابهام يدها اللسمرى 
والسلك الثانى ربطت ابهام رجلها البمنى وبعدها وضعت اليلك فى 
باك ومع سرض - 
شئق النفس ويتم بواسطة حمل ( قنب ٠‏ مطاط ٠‏ ليف ) * سلسلة 
حديدية ٠‏ سلك كهربائى ٠‏ نطاق جلدى ٠‏ شمرشف ٠‏ يشماغ * 
اران لمعي انر أ ار جرس فى اكات ان 
تنتهى الحياة مجرد ان ,بصل ضغط معان على الرقة بحيث قر حل 
ان روطو لله لك لك كه 

اتتحرت شابة تسكن منطقة الكرادة الششرقية بعد ان بقبت وحدها 
في الدار فحلت منضدة الى الهول ووضءت كرمى فوق المنضدةوجلمت 
حبل قنب وربطت احدى نهايتى الحبل ,شلمائة فى سقف اله ول 
والطرف الثانى شدته على رقنتها باحكام ومن ثم ونكت (الكر سحي 
وانتحرت بهذا الاسلوب ٠‏ 

انتحر متهم موقوف فى مركز العلوية بواسطة الساسلة الحديدية 
التى وبطت يده بثساك الموقف اذ تمكن هن فك .يده وربط عنقه 


ت١‎ 


بالسلسلة > ولا زالت رجليه على الارض ٠‏ 


اتتحر شخص مريض يرقد فى مستشفى. الشماعية اذ علق نفسه 
بواسطة اللشماغ ,شاك الردهة ٠‏ 


صورة رقم - 18- 
شنق انتحارى بتعليق الجسم وربط الذراعين 


ه - حرق النفس : يلجأ قسما من النساء والثشابات لاستخدام االار 
للاتتحار اذ تسكب النفط على نفسها وتشعلها ٠‏ 
فى سطح دارهم يوجد تنور للخبز كبير وقد جلب عدة قطع من الخشب 
وغالون نفط وحرق التنور بدرجة أكيرة رفن شه ايه للاسفل ٠‏ 
5 - رهى النفس من محل مرتفع :- يلجأ بعض الاشخاص برمى نفسه من 
محل مرتفع > جبل > انل » بناية مرتفعة كعمارة مصرف الرافدين أو 
ند 


صورة رقم - 2 
انتحار بحرق النفس بالتئور 


الدفتردار للك الأرض 5 
انتحرا شخص. فى سامراء بان رمى .نفسه من أعلى الملوبة الى 

الارض 

0 النفس امام سيارة او قطازر :اعادة سيز السيارات فى الطرة 
الخارجبة شترعة غالية جدا فيلح من يفكر بالانتحار .بأن بزمى نفسه 
أمام تلك السيارة او يوضع 'نفسه على سكة القطاد ه 

ا ل الانتجادها بأ وكسيد الكازبون :ل بان غاز: أول أو كسيد الكاربؤن ينتج 
النفطية والاخشاب + وتولد محركات السسارات غاز الفحم 5 
ادل رةه استلقي تحت سيارته التى كانت تشتغل وجعل انفه 


سا 


انتحرت دان وضعت مكواة ملاس مملوءة بحم متقد داخ إل 
صندوق كبير معمول من خشب اسود اللون هندى المنشأ ثم امس قت 


داخله واغلقت غطاءه وقد ثبت تحقيقا ان الوقعة انتحارية ٠‏ 


صورة رقم - اذ 
انتحار باول اوكسيك الكاربون 7 60 غاز الفحم 


ه - قطع الشريان :- يتم ذلك بواسطة هوس الحلاثة او الشكين بأن يربط 
الشخص ذراعه برباط من المطاط لكي ينحصير الدم ويبرز احد 
الاوعنة الدموبة بصورة واضحة ومن ثم يقطعه سكين أو موس حلاقة» 

معلم فى لواء الديوانية كان ,بحب ابنة عمه والتى رفضوا تزويحه_ا 
منه وقد انتحر بأن قطع شريان دراعةء 

هأ أحد الموقوفين اثنين من أمواس الحلاقة جديدة: ولدى ذهابه الى 
المرحاض ذبيح نفسه من الورك الى الوريد ٠‏ 

١ك‏ رمى النفس بالتهر :- يتتحر البعض بأن يرمى نفسه فى نهر أو بحر 
أو جدول وبالاضافة الى ذلك قسما منهم .بربط قطعة حديدية على جسمه 
أو أأبة ثقل لثلا يطفو ثانية ٠‏ 


غلم 


في كافة الحالات التى ذكرت اعلاه يجب على المحقق ان يتعاون ممم 
الطببب التعردع والمصور الحنائى ويقرروا هل أ الحادية انتحار أم له 5 

عل لكان ان متسر نرق قوى افيف كالاميق وازق القدر الحبد 
افراة العائلة او الشخص نفسه حاول الاتتحار فيما مسق * 

بالنسية للمصور الحنائى .بقوم بتصوير الحادنة 0 حاد'ثة عمال 
بالاضافة الى التأكد على بعض الامور ومن المهم جدا أن تصور وصلة المتتحر 
فى مكان وجودها ومن ثم ترسل الى مختبر التدوير: لغرض استساخه ا 
وبعدها تقارن مع كتابة المنتتحر.السابقة اذ من المحتمل أن ,يقتل الشعخص همسن 
قبل آخر يعرف ظروفه الاقتصادية ومشاكله النفسية ويكتب وصية يشمرح 

ففى حالة الانتحار بالمسدس :نؤخذ لقطات لليد التى تحمل المسدسوهل 
وضعها طعي أم لا وهل ,يوجد بقع دموربة او كدمات على تلك الد؟ 

اما الاتتحار بشرب السم ٠‏ تصود القنيئة التى احتسى منها السم مع 
الاعتناء بأثار .طبعات الاصايع التي على القنينة * وفى حالة الانتتحاد بالتياد 
الكهر بائى تؤخذ صود قرينة لكيفية ربط الاسلاك على الجسم وبالبلك * 

وفى حالة الانتحار الشى اك بصور لقطات لعقد الحمل على الرقيةو محل 
ربط الحبل من الجهة الاخرى كذلك الاخدود على الرفية ٠‏ اذ من المحتمل 
ان .بخنق الشسخص بالبدين ومن ثم .بعلق بالحمل لايهام اللحقق بان الحادقة 
انتحار ه تصور السكين التى استخدمها المتتحر مع الاعتناء بتصوير اثار طبعات 
الاصابع أن وجدت عليها ٠‏ 
الموجودة من الحل الذى رهى الشخص نفسه اذ يحوز ان إبحد المصود اثار 
الاقذام لاكثر من شخص مع وجود أثار شدة ومقاومة على الادض * 

أ هخ“ - 


نارى 


تصور المحلاات الى ووعت فها سرقة مهمئة وخاصة اذا استتخدم سلاح 


أو استخدم الاكراه او القوة اثناء ارتكاب السرقة ٠‏ وتؤخذ اللقطات 


الناافكة : 


-١ 


1 


0 


-5 


- 7 


تؤخذ لقطة لمدخل البناية الثى وقعت بها السرقة > وقم الداد أو اسم 
صاحب الدار * 

تصوز لقطات للطريق الذى سلكه المجرم بالدتذول + كشير لكات 
بالقوة ٠‏ .اثار.الشدة على الداب. بأس_تتخدام: الدار نفس"( المفل: ) أو ا عن 
طريق الشباك بأستتخدام الحك او برينة أو قض القضبان الحديدي! 1 
بمنشار حديدى ٠‏ 1 غمل امنا بالجدار ب سرقة بالكاظمية 5 0 0 
فشحة بالطفيك ‏ سرقة دكان بشارع النهز لصائغ ة #كذلك يوز 
طريق الخروج الذى سلكه الجانى ٠‏ 

الادوات التى نركها السارق كالمفائبيح المصطيعة ٠‏ جك ٠‏ منة 0 
حدايدى ٠‏ مثقب - الة فت العان ٠‏ كذوف ٠‏ مضعاح .بداوى * سمماز 
حديد ٠‏ جاكوج ٠‏ مفل ٠٠ءءءواالخ‏ 5 

صور لاثثار الالات للق استعملها أذ مرخ المحتمل ان لاجتزاكء الالة + 

اثار طبعات الاصابع على باب الكنتور ٠‏ القاصة ٠‏ دولاب حديدى ٠‏ او 
على زجاج القساك أو على بطل ماء او كلاص شرب به الماء * 

اثار الأقدام وخاصة فى الحديقة أو أى محل فى الدار أو الغرف سواء 
لشسخص هر ندى حذاء 1 حافى 1 

اثار عجلات السيارة المستخدمة من قبل السارف ان وجنات ٠‏ 


لك 


م -_صورة للشتارع العام الذى بيقع عليه الدار أو الشتركة أو المخل الذى 

واقغت به الننرقة * 
سدور للمحل المجاور أو النطقة منسجرة هن المحتمل ان المتهم استتخدمها 

ان أهمية تصوير كل ائر يشاهد فى مشهد الجريمة يظهر ائزة فى 
حادئة سرقة غرفة أمين الصندوق فى احد المحاكم اليولندية ٠‏ ( سراق دخلوا 
بناية المحكمة وفتحوا قاصة امين الصندوق بقص القسم المحيط بالقفلبواسطة 
الة ققح العلب (تعصوده طوه) ولكن السراق لم يتركوا الالة في محل 
الحادث بنما المصور لاحظ المنضدة المجاورة للقاصة مغطاة بطبقة حفيفة من 
التراب وشاهد شكل لفاتحة العلب على الثراب ٠‏ حدث تتبيجة وضعها ع لى 
المنضدة فالمصور الجنائى النقط لها صورة بعد ابن وضع بجانبها مسطرة ومن 
ثم كبرها بالحجم الطبيعى كمصدر للمستقبل ٠‏ وبعد مضى عدة اشهر قبضت 
الشرطة على جماعة سراق ومعهم ادواتهم وجدوا بين تلك الادوات الة فتتح 
العلب اعتقدت الشرطة ان هذه الالة استعملت فى سرقة المحكمة ٠‏ ارسلتالى 
شعبة التصوير فوضعت الالة على قطعة كارتون سوداء وئثر عليها ممسحوق 
انض وبعدها رفعت الالة فتركت اثارها ووضعت مسطرة بالقَربٌ منها وصورت 
وكبرت بالححم الطسعى وقورنت الصورتين وكانت منطبقتين * ان هذا يعر 
كبر ينه _يستغاد يمبّها المجقق. + 

حدنت سرقة مبلغ 4 الف دينار من أأحدى الشركات في منطقة الباب 
الشرقى كانت النقود موضوعة فى دولاب حديدى استخدم السارق مفل 
كبير وكلابتين وبواسطة البج تمكن من فتتح باب الدولاب وسرقة النقود ٠‏ 
ولذى تحرئ'المحقق فى دار أأحد المهمين وجد مثل ( در نفس كبلي ) 

- 


وكلابتين وقد جلب الدولاب الحديدى والدرنفس الى دائرة التحرياث 
الحنائية وبند قص منطقة الاثر التى احدثها السارق بالدرنفسس وعمل افر 
تجريبى بواسطة الدرنفيس على قطعة معدنية من نفس الدولاب ولدىمقارنتها 
بواسطة مكروسكوب المقارنة وجدت المطابقة وصورت بالكاميرا الخاصة 
واضك الصورة واشرت مميزات التطابق وقدمت مع فاك الخراء الفحوص 
التوعة الى الحكية 6 


اثر نجررببى 


صودة رقم - 5١‏ - 
اثر جرمى كفل محدث من قبل السارق واثر تجريبى للمفل المرسل 
للفحص احدث هن قبل خبراء الفحوص المتنوعة صورة مكروسكوبية 


0 


الخريق والتفجير 


من الجرائم المهمة والخطيرة احيانا هى حوادث الحريق والتفجير 
المتعمد وعلى ضابط الشرطة الانتقال الفورى الى محل الحادث والايعاذ الى 
مأمور المركز لاخار دائرة الكهرباء والحرريق والاسعاف وحاكم التحقيق اذ 
من الضرورى أن يقوم ضابط الشرطة بالسيطرة على المحل والتعاون مع 
فرق الاطفائية للسيطرة على النار وعدم انتشيارها الى المحلات أو الملخازن 
المحاورة ٠‏ 

ان الحريق العمدى قد يررتكب بدافع الانتقام أو الحصول على مبلغ 
التعويض من شركة التأمين عليه يجب على محقق الشرطة التعاون مع ابلصور 
الجنائى وخير الحرائق للوقوف على سيب الحريق والمادة المستخدمة فى بدء 
الحريق اذ من الممكن العثور على بطل نف ط ٠‏ قطنة قماش مبللة يزيت 
الترينتاين ٠‏ بانزين ٠‏ قنسلة مؤقتة ٠.٠٠٠‏ الخ * 


آما آذآ كان الحادث انفحار وخاصة لاسياب سناسية فهذه تعشو جر يمة 


2 


صورة رقم - ؟5؟ - 
سيارة محطمة نتيجة وضع مواد متفجرة تحتها ضمن منطقة البتاويين 


3-6 


خطيرة ة جدأ تسترعى 1 انشاه كافة ١‏ المشوولين عل أعلى المستويات | لانها كك 
الرأى العام ككل ٠‏ 


ان حضور المصور الجنائى مع ضابط اشر طةو خبير المتفجر أت والحر 


ضرورى جدا وويقوم ,«تصوير اللقطات التالية : 


-١ 
!ا ب‎ 
ات‎ 
-5 


»حا 


صورة للشارع العام أو الطرق الذى بقع عليه محل الحادث ٠‏ 
لقطات للاضرار النى اصابت البناية من جراء النيران * 

لقطات داخلية للبضاعة كاملة الاحتراق ٠‏ 

لقطات للبضاعة نصف المحترقة .٠‏ 

لقطات للبضاعة التى لم تتحترق ولكن اصابتها مناه الاطفائية * 
لقلة"لتنادة أو لوادتي نوي التسريق لد سال للسلةار ازا ! 
قطعة قماش مغطسة بزريت التربنتين لا شد داك عله ممداية تحويه 
نفط ٠‏ قنبلة مؤقنة ٠‏ صوبة نفطبة أو كهربائية ٠‏ عقب سكاير ٠٠‏ «الخ* 
لقطات للاضرار التى اصابت اللناية من الداخل ٠‏ الابواب «الشباببك. 
آثار طبعات الاضابع * آثار الاقدام ب بقع دموية على قطع زجاجية ٠‏ 
من المحتمل ١‏ ان الحريق ادنكب لتغطية جريية قل ( حرق الجثئة 
مالم ار را سرقة ٠‏ فتصور الجثة والاشباء المحبطة بها 
7 القاصة والدولاب الحديدى الذين كسرا وصرقت|النقؤد منهما ٠‏ 
أي مبرذ جرمى قشر غليد فر تشغ ساديدا ل نوري .8 كنوق , 


مفل ٠‏ برينة ٠‏ مفاتئح مصطئعة * منشار حديدى ٠٠‏ جاكوك ٠‏ بطر 


تقطاء » تكة بانزين + علنة مكاي دكم فقلمة من ملابس أن اللقطات 
الداخلية على الاغلن تَؤْحِذ بالافلاش 3 بالمر و جكتور + وعلى المحقق 
والمصور أن بتذكر فى جميع الحرالم ان دلبلا صغيرا قد يكشف حقيقة 
ما ٠‏ مثال على ذلك ٠‏ 


5-0 


- 


صورة رقم نت ان 
انفجار كمية كبيرة من البارود 3 ى داد بمدينة الرمادى ادى الى هدم 
سمتة دور وقتل 1 شخص وأصابة هء اخررين بجردح 


صورة رقماى 254 
طلقات رشاشة وقنابل قديمة عثر عليها خبير المتفجرات 
بمحل الانفجاد اعلاه 


2000 


فى ولاية الينوس وفى احد حقول الفحم الحجرى حدث ثفجير فى 
المرجل البخارى والذى نحطم الىقطعصغيرة بقنيلة مؤقتة اثناء التصورير 
والتفقتش وجد المصور الجنائى والمحقق ساعة نوقنت والتى تدلعلىآنها 
قسما من آلية قنبلة تنذلك واير, ( سلك ) مربوط بساعة توقيتوشريط 
من اللصاق الاسود صورت فى محلها ثم احتفظ المحقق بهذه الاشياء 
الدب د د 2د ل 2 5 264 سكن 
من المتهمين على قطع من السلك وقطعة صلبة معدنية ٠‏ قطعة من اللصاق 
الاسود ثم ارسلت هذه القطع والمواد النى عثر عليها فى محل التفجير 
الى شعبة التصوير لغرض المقارنة وكانت تشيحة الفحص ما يلى : 

أ - انيت الصودتان الملتقطتان بواسطة جهاز الاسكنر وكراف لقطعتىالمعدن 
الاولى التي وجدت فى محل المتهمين والثانبة فى محل الانفجار يأنهما 
من نفسى المادة ٠٠‏ 

ب - صور مكيروسكوبيا مقطع السلك فى ساعة التوقيت ومقطع السلكالذى 
وجد فى محل المتهم فوجد التشابه بينهما ٠‏ كذلك الفحص الفيزياوى 
لقماش السلكين ثنت التشابه نهما ** 

ج - صورت قطعتى اللاصاق وكيرت اربعين مرة فوجد التطابقكق بينهما 
بالنسة للحجم وعدد الخبوط * 
ومن حوادث الانفجار التى وقعت في بغداد ضمن منطقة شرطةالبتاويين 
هو حادث انفجار السيارات وندرج ادناه عدد من اللقطات التى صورت 
للحادفة ٠‏ 

١‏ - عدة صور نين محل وقوع الحادث اذ أن واحدة من السعارات فى 
شارع أبى نؤاس والثائية والثالثة فى شارع فرع بربط أبى نسؤاس 
وشارع السعدون ٠‏ 


اك 


أت 


١ 
2 


عد صور للاضرار التى اصابت كل سارة نتبحة الانفجار اذ واحدة 
نها اقلت و 0 الاطارات فى الاعلى * 
صبورة لكل رد الشارع حدنت نتبحة الانفحار ووضعت مسطرة 
فى داخلها للتعرف على قطر الحفرة وكان قطر كل حفرة ها يزيد على 
3 أنج 3 
صور للاضرار التى اصابت الدور المجاورة وخاصفة زجاج الشباببك ٠‏ 
صور لبقايا المواد المتفجرة فى محل الحادثة * 
او الاصابع والاقدام فى محل الحادثة ٠‏ 

فعند تقديم مجموعة من هذه التصاوير مع التقرير الى المسؤولين 
عن الحادث سوف يدرك جسامة الانفجار وخطووته من دون ان .يحضر 
محل الحادث ٠‏ 


53 


زر تضودر الجرعين» 


| ل الشخص :هك مجموعة كن الصور فى 0 تسجيل وتصنب_ف 


المجر مين بالكر خوضعت فى لوحا ت خاصة ومعلقة :عرض عل المشتكين عند 
الالح د 


صورة رقم - ه50”: ب 
صورة بثلانة وضعيات للجرم 


ب - توزيع صور المتهمين ونشرها وتعميمها على مفارز الشرطة لتسهيل 
التعقيب والقبض على المتهمين ومعرفتهم بواسطتها * 


صورة رقم - 55 - 
متهم مطلوب القبض عليه 


الع 8 أ 


جب نشسر صور.المجرمين الخطرين وأرراب السبوابق. والمحتالين فى الضحف 
والمجلات والتلفزيون وذلك لاطلاع_المواطنين عليها لاخذ الحطية 
والجذر مهم وسباعدة الشبرطة 0 مهمتهم للدلالة والاجبار عيدو بون 
القيض عليهم وتخليص المجتمع من شرورهم ٠‏ 

الكاميبيرا 25 1 عم 


إن كادي ات تصوير الاشخاص متوفرة بالاسواق وملائمة ومناسسمة 
وكذا كاميرة الفيو فأنها مناسبة لهذا الغرض حبث لها كرك نامنفاخ2 فلؤي 
تسهلبواسطته عملية التبأيز ومع هذه الكاميرا تستعمل عدسة.( تليفوتو )وهى 
الافضل لهذا النوع من التصوير كما سترى أن ححم الكاميره الخاصببة 
بتصوير المجرمين هى 5 « ه.أنج ويمكن التقاط صودتين على قطعة فلم واجدة 
وهذه الكاميرا مجهزة بقاعدة ثابتة على الارض .+ والمنفاخ مقسوم الى جزئين 
كد من التقاط صورتين للمجرم على نفس الفلم ٠‏ 


العدستشكة :2 


ان العدسات التى. تستتخدم. فى الاميتو دبوات الاهلية لاتصلح لتصوبر 
المجر مرنراد الإرشيتجامن, سيا لما لاعراعن اللشخيص ولحي د اة 
الاستودبيوات اتنتيج, صور ناعمة وقد صنعت. لَتخى المسنامات الجلدية والتجعدات 
والعلامات الغارقة الموجودة فق وجه الشيخص وهذا ما لاريتطليه عو در 
الفارقة التى تساعد على التشسخص وعلءه فعدسة ( الاتستكمات ) تستعمل لهذا 
الغرض ولجميع مواضيع التصوير الحنائى 5 ان العدمرة المتجيلة لهذه الغاية 
يجب أن يكون ,بعدها اليؤرى طوزيل وأطول من ضحف طول السيلييه يصورة 
عامة لغرض سبجيل وجه المجرم وجزء هن جسمه بصودة متناسقة ب وتتناسب 


50 


اجزاء الوج ه ٠‏ كذلك يكون منظم الفقدات أو رقم .210 "1 فيها كبير لانه 
وجد عند تصوير المحرمين .بحب جعل فاحة المدية وسطية للحصول على 
صورة نبت ( سأرة ) ان مصورى الاستديوات ستعملون فتحات واسعة 
للحصول على الوجهمضوط والاذن غير نبت بمنما فى التصوير الحنائى يحب 
الحصوك على الرأس يكامله ( نبت) فعليه يجب أن يضبط النبت على العين أو 
على نهاية الانف وتقلل فتحة العدسة تكون الاذن نبت ٠‏ 
١‏ وطكةنها 
جهاز الاضائءة :- 
ان كاميرة تصوبر المجر مين الخاصة محهزة ا اصطناعية عمارة عن 
اطار مرببع الشكل مغلف بالزجاج نصف الشفاف وداخل الاطار أربعة 
مصاببيح فوة ١٠‏ ل كل مصباح بزاوية وهناك مصباح قوة ٠‏ سشدفله 
للتبائر. فى منتصف الضلع العلوى لمربع الاضاءة + 
أدوات أخسرى :- 
ل ار 2012 دون كد ذا اكه دوراضسة سهل دوران الشخص 
من وضعءة الثلاثثة ارباع الامامية الى وضعية جاسية *: وان عدم وجود 
مسند الكرسى هو خشية أن ,بظهر المسند فى الصورة وهناك مسا( 
للرأس وماسكة للاكتاف انها ضرورية فى حالة كون الشيخص لايرغب 
فى أخذ صودته في مديرية الشرطة * لذا يجب التأكد من وضعية 
للشخص - 
الرمادى ويشترط أن تكون اعرض وأطول من جسم الشخص الذى 
يجلسس أدامها ٠‏ : 
5ه تت 


ج - لوحة التعليق سوداء اللون لوضع الارقام عليها 
الافلام والفلترات :- 

عند انتخاب احسن الافلام لتصوير المجرمين من بين الافلام الكثيزة 
المتوفرة فى الاسواق فاذا كانت الافلام الملونة وطبع الصور على ورق اقتصادى ٠‏ 
فكوزذات الاتتمار جبد * فصور الاشخاص اذا كانت علىورق بالالوان الطسعية 
فتكون ذات قيمة أكثر مما تكون بالاببض والاسود فالصود الملونة تيين لون 
العيون والشعر فى حقل التشخيص يلون الشرة فى الوقت التى لانظهرهما. 
الافلام الاعتادية فمتى ما توفرت الافلام الملونة وودق الطبق الخاص يكار 
ف الاسواق فكل 'تصاوير الاشخاص لع دوائر الشرطة ف الدول اليه 
تلتقط بالافلام الملونة ٠‏ وتقوم كك كوداك َكل وطبع الافلام الملونة ٠‏ 

فى التصوير الابيض والاسود مشكلة اخثار الفلع المناسب لدقايلية لتدجيل 

الالوان بما يساويها باللون الرمادى وهذا يعنى ان افلام العاتكروماتك هو 

ان سبب جعل صور الاشخاص لانضد عملية التشخبص يرجعالىالسلية 
اما أن تكون اورثوكرماتك أو فلم اعمى .يتحسسس للازرق فقط ان الافلام عدا 
النائكروماتك لا تتحسس للاحمر والبرتقالى ولهذا عند عملصور بهذه الافلام 
الاعتادية فالاصفر 3 الندقى الفاتح وَالثها اللجيى والحلد المناثر بحرارة 
بلون فاتح وأستعمال هذين النوعين من الافلام غير صحيح اطلاقا طالما ان 
الغاية .من هذه الصور هو التشخص وكدليل بفيد التحقيق ٠‏ 
الوضع الصحيح ( البوز ) 

لغرض التشخيص الحنائي مسرت العادة لأخذ لقطنين مختلفتين لكل 
موضوع لقطة جانية لغرض المقارتة بصورة اخرى أو بشخص ٠‏ وينجب أن 


0 


تكون الصورة واضحة > ولكن من الصعوبة ' بمكان عنه استعمال صورة 
لتشخخيص فرد م لم ببحضر وفت فحص الصورة 0 فلهذا السيب الوضع 
الجاننى بصورة عملية لايفيد وجده بل يجب أبخذ صورة أمامية للشخص أيضًا 
ا لغرض التشيخيص: والمقارية 0 


عند التقاط صورة أمامية للشخص من الضرورى التقريرٌ هل تحمل 
رأس الشيخص مواجها للكاميرا ماما أو ادارته قليلا للاتحاه المعاكس الذى 
أخذت له الصورة الجانبية والحصول على ثثلاثة أرياع الوجه ٠‏ 

ان الصورة الامامبة تماما و خذ كّ لالط زرا 
الطريقة القديمة التى تسمي بطريقة برتاون وهى طريتة التشبخبص بالقياسات 
الجسمية ٠‏ ان طريقة برتلون ذات منظر امامى الوجه كامل وقد ,يمثل الوجه 
كخربطة والان هذا اصح قديما وبالاضافة الى جميع هذه الاشسياء تذهب 
المدير يات للعمل بالاسلوب لاخذ لقطة للوجه كامل سسب انها الطريقة التى 
ابتكرعا برتلون * 

ان.,الدكتور هائز كروس بكتابه التحقبق التجنائى لاغراض التشبيخض 
أي ,ضبرورة نبديل أخذ صورة للوجه كاملا بثلاثة. أرباع الوجه والسبب انها 
أحسدن لتشيخض موضوع بواسطة الذاكزة * 

ان 'جءل وضغبة رأس: الشيخصض ثلاثة ارباع يواجه العدسة أصعب من 
جعله .يواجه :الكاميرا 'نماما ولكن'لهذه الضعوبة ضرورة 'لازمة + ولكن جعن 
ان الشسخص الى أحد الحهتين أكثر من اللآزم فأن نهاية انفة وعنقة سنيكونان 
على خط واحد والعين البعيدة سوف لانظهر كاملة ٠‏ 

ان وضبية ثلاثة ارباع الوجه.لغرض التشيخيص >كون بحيث 'نظهر كلا 
العبنين بالصورة أما.الؤضع الحانبى والامامى .يجب أن يلتفط صنودة وابحدة 
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لكلاهما لكل شخص * وقد اتفق أن يكون الوضع الجانبى هو للقسم الايمن 
من الوجه والوضع الثانى يبين الحانب الايسر من الوجه اكثر من الايمن ٠‏ 
وبهذه الطريقة نكون قد سجلنا اكثر جزء من الرأس فيما لو أخذنا وضع جانبى 
وأمامى ماما للحصول عل تصوير فى جيذ م 

المشكلة الثانية هى تقرير مقدار المسافة بين الموضوع ( المجرم ) 
والكاميرا مسافة الكاميرة عن الموضوع تسيطر على فنية الصورة ٠‏ اذا كانت 
الكاميرة قريبة جدا من الموضوع هذا رحدك عند استعمال عدسةه وإمسشعة 
الزاوية ٠‏ الصورة النهائية تكون مشوهة فيكون الانف أكبر من الاذن سيب 
قربه للعدسة وكذلك اعرض كما هو فى الحقيقة اما فى حالة كون العدسة 
اعتادية التى تستعمل مع كاميرة (فرو) لايمكن التقرب بها من الموضتوع كما 
فى العدسة واسعة الزاوية ولكن ابعد بقليل قال لس رف نال امس لني 
والكتفين في الصورة وتشاهد النتبحة النهائية لانعطى شبها تماما الشخص ولكن 
بأستعمال عدسة بعدها البؤرى يقارب ضعف طول السلبية تشاهد انه ليبس 
بأمكائنا التقرب الكبير من الموضوع ٠‏ فى الحقيقة مع هذه العدسة التى لها 
هذا البعد البؤرى يجب ان نضع الكاميرا على بعد أقله ه. أقدام من الموضوع 
وتكون الصورة مشنابهة للموضوع ماما وكذلك لا نسستعمل عدسات ذات بعد 
بؤرى كبير جدا ((نليفوتو ) وذلك عند استعمالها يضطر المصود الى الابتعاد 
0 
ارتفاع الكاميرة المناسب :# 

أن جعل الكاميرة بمستوى تنظر الشخص هى الوضصة الصحبحة سيب 
ان الاشخاص ينظرون لبعضهم من مستوى وآاح تقريما وبهذه الحالة تكون 
الصورة طسعنة وبدرجة وضوح تامة ولذَلك تكون الصورة الملتقطة من ارتفاع 
أقل أو 0 كيه التتسدهن ٠١‏ 

كياب 


التعريض :- 

ان مدة التعربض يجب أن تحسب لتكون السلبية قلبلة الكثافة لان 
السلبية الكيرة الكثافة مدة تعرريضها طويلة وتكون صورتنها داكنة وعشكان 
جيدة لذا وضع اضاءة ثابتة ويفضل قراءة مقياس الضوء وتعبيين مدة التعريض 
بموجبه واذا ما حصلنا على نتجة جيدة تحففظ مزدوج التعريض (فتحة 
العدسة وسرعة العدسة ) ونتتخذها قاعدة لعملنا فى المستقبل ويفضل ان يكون 
التعريض سريع والفتحة كبيرة تحاشيا للاخطاء التى قد تنجم عن حركة 
الشخص المراد تصويره ٠‏ 


صو المونى : 


نعنى بصور الموتى هى صور القتلى والمثوفين المجهولى الهوية والغرقى٠‏ 
ان التصؤير الجنائي له أهمية كبرى فى تصوير القتلى أو المتوفين لاسيما 
اذ كنوا مجوول الهوية أذ أن ذلك كتير ما جامد | بتري لفسال 
المتوفى عند نشر صورتنه وتعميمها على كافة مراكز الع_راق بالاذافة الى أن 
اظهار موضع الاصابة ونوعيتها كون حقيقية ثابتة لاتسمح لاى متلاعب انيغيرها 
ولكن عملية التشخبص تكون صعبة فى هذه الصورة حيث أن الشسخص الحى 
يتغير وضعه وشكله عند وفانه ٠‏ ولغرض أظهار صودة مقاربة بجب أن تكون 
جنث القتلى مجهولى الهوية عند تصوبرها لاغراض التشخيص بوضعيتين كما 
فى 'تصوير المحرمين وذلك بالاستفادة من الاسرة المتحركَهُ الموجودة في بعض 
المستشفيات وذلك يساعدنا فى الصورة الجانبية ان وجد ٠‏ اما فى حالة عدم 
وجود ذلك فنؤخذ الصور للشحخص المتوفى أو القتيل وعنو مضطجم على 
الارض وذلك بوضع الكاميرا فوق وجهه وعلى مساقة تتراوح بين اربعة الى 
خمسة أقدام وتوجه العدسة على الوجه وذلكَ بأستعمال اللفصل المتحرك امع 


كت 8# -ه 


الكاميرا ٠‏ ان أغلب الاخطاء ينجم عن عدم وضع الكاميرا على منافة كافبة 
د نرف ف الل ذا سك إن ريط نفس القايةة اله و در 
الأحباء ٠‏ 


جئة شخص مجهول الهوية 


حوادث المرور 
1 ان جميع تصاوير حوادث المرود التي تقدم للمحاكم الوك 
بها لتقرير من هو المخالف أكثر أهمية وكمية من أى صور جنائية الخفرى 
والسب هو : 
أ- ان حوادث المرور هى أكثر من نصف مجموع الجرائم التى تقع فى 
أن 1 ل داورل العا و ذلك 0 
ب - معظم حوادث المرور نقع فى العراء فتصويرها سهل وعليه فيبصور 
0 
ح ‏ ان نصاوير مثل هذه الحوادث تين اشياء مادية لسسست كبقية تصاوير 
الحراثم الاخرى كالمقارنات وغيرها * 


صورة رقم - 58 - 
اصطدام دين سيارنين ادى الى مقتل ملازم أول شرطة 
فى أحد شوارع مديئة الضباط 
9ه - 


قد يرى البعض أن تصوير حوادث المروز بسبط ولايحتاج الى تدريب 
وقواعد معيئة * اذ أن تحضير صور مثل هذه من قبل مصود ليست له 
الخبرة الكافية فى التصوير الجنائى تكون النتائئج غير صحيحة بالنسية 
للمحكمة ٠‏ ان قسما من المحققين والحكم لايتمكن من التفريق بين 
الصور الصحيحة او التى يتقصد المصور الى الغثى والخداع واخففاء 
الحقائق ٠‏ ان الممصور المستحد قد يأخذ لقطة خاطئة قتخف حقيقة هأ 
كما أن المصور الخير قد يتقصد فى اخفاء بعض الحقائق ٠‏ عليه 
فالقواعد الاصولية لتصوير حوادث المرور صعبة ولكنها مهمة وكذلك 
مناقشة المحكمة للصور ,يجب أن يرد عليه المصور ويسطها لهينة 
المحكية ٠‏ على المصور الاحاطة مبدئيا بقصة الحادثة وعلى ضوثها 
يقرر عدد اللقطات وزوايا الالتقاط التى ستؤخذ للحادث واللقطات 
التالية هي :- 

لقطة عامة من منتصف الشارع من مسافة  ©٠‏ ٠6م‏ لتسجيل هندسة' 
الطرريق ونظام السير فيه من اتجاه احد السائقين ٠‏ 

لقطة لاثر الاطارات ‏ العجلات - على الارض مع قباس طول الاثر 
وندوينه على ظهر الصورة + ان طول آثر ١اعرريك‏ ,يبدل على مدى سرعة 
السبارة * وقد يترك أثر على الارض بعض أقسام السيادة الاخرىمثل 
الاكسل فى حالة انفحار اطار السيارة الامامى ٠‏ 

لقطة قرريبة من مسافة *ل4 مر لتسجيل صورة للسيارة مع رقمهسا 
بحث يكون واضح ٠‏ 

لقطات ثلاثة أو اربعة لتسجيل كافة الاضراد على السيارة تيبجة 
الاصطدام من الامام الجاني الايمن + الحانب الايسسر ٠‏ لتسان تك_مر 
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فوانيس الأضاءة ٠‏ الزجاجة الأمامية © واثْئة الأطارات » غطاء 
الاكنة ممه الخ ٠‏ 


صورة 55050 
سيارة محطمة نتيجة اصطدامها بأخرى 

ه - الشخص أو الاشخاص الذين توفى نتسجة الاصطدام ولا زال فى محل 
الحادث وكل شخص اصيب بأضرار او بجروح أو اليقع الدموية على 
الادرض أو ساطن السيارة ٠‏ 

5 - الاضرار التى حدثت بنتمحة الاصطدام بأعمدة الكهمرباء ٠‏ الثلفون أو 
أية مخزن او جدار أو تصدع فى أية بئاية او محل ٠‏ 

/ا - اشارات المرود فى محل الحادثة والقريبة منها كممنوع الوقوف ععلامة 
تقاطع > انشه الاطفال » خفضض السرعة وة* الخ ٠‏ إن تكد مره 
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العلامات فى أحد صود الحادثة مما يلجأ المحكمة لتشديد عقوبة المخالف 

م - تؤخذ من الجهة الثانية ومن اتجاه السائق الاخر نفس اللقطات الى 
تؤخذ من الجهة الثانية ومن اتجاه السائق الأآخر نفس اللقطات التى 
ذكرت اغلاه يجب ملاحظة الامور التالية عند تصوير اللقطات المختلفة” 
لي اك اوررق 

اراءة اسهد بكامله :- 
عند تحضير صور لمحل حادنة مرور لعرضها على المحاكم يجب التأكد من 
ان الصور حاوية على جميع الاشياء التى لها علاقة بالحادثة بشكل صحيح 
ان الصور التى نظهر قسما وتترك آخر تشبه الشاهد الذى يقول قسما 
من الحقبقة ويخفى آخر ٠‏ ان انطباع مختلف قد يحصل 00 
تغبير اتتجاه الكاميرا ألى لسار او البمين بقصد اراءة منظر عام لمحل 
حادث هفرور ٠‏ 
مثال على ذلك اصطدام .يحصل يين سيار تإن عند تقاطع طر بقين فى مدينة 
ما ٠‏ .ان أحد السائقين فى الشارع الرئيسي يدعى بأنه لم يتساهد 
السيارة وهى تخر جمن الشارع الفرعى والسببان الاية العالية حجبت 
الشارع الفرعى ويقدم صورة ليؤيد ادعاءه وهذه الصورة قد التقطصت 
بحيث عدسة الكاميرا كانت موجهة الى الجهة المقابلة للفرع اكثى من 
اللازم ٠»‏ وبالعكس فى حالة توجيه عدسة الكاميرة تحو جهة الشسارع 
الفرعى متكون الصورة قد سجلت الشارع الفرعى بأنه غير أعمى ٠‏ 
فالمفروض تنوجيه عدسة كاميرة بأتجاه نظر السائق فى الشارع الرئيسى 
لتسحبل ما شاهده السائق بالضيط قبل الاصطدام ٠‏ 

تجنب المواضيع التى ليست لها علاقة بالحادث :- 
ذكرنا سابقا أنه يقدم عدة صور لمحل حادثة مرور مع عدم احثواء بلك 


- 068 مه 


الصور على أجسام او مواضيع غريبة ليس لها غلاقة بالحادث وعليه فالصورة 
يعجب أن تنبين المواضيع بص ورة كاملة ومؤثرة اكثر من هذا عل لص ور 
الجنائى يحاول تجنب ظهور أى انسان او حيوان فى صودة مالم تكن لمذه 
علاقة مباشرة بالحادث ٠‏ 

ان المخلوقات الحية دائما تلفت انتباه المشاهد للصود ٠‏ فاذا لم يكن لها 
علاقة بالموضوع وظهرت فى الصودة فسوف تضعف قوة تأسير الدليل ولكن 
للاسف لايتمكن المصور التحكم بهذا أذ عندما يبدأ مصور الششرطة عمله فى 
محل حادث نرى سات الناس تتجمع وبحاول كل منهم ان .يظهر نفسه 
الصورة ( المثقف وغير المثقف ) مع كل هذا على المصور ان يسذل أقصى جهده 
للحيلولة دون ظهور احد فى صورة ٠‏ 
موضع الكاميرة بالنسبة للموضوع :# 

أذا كان المصور الجنائي لايعلم أهمية الحصول على صود مدل اد 3 
مرور ماخوذة من الزاووية الصحيحة * فسوف يرى نفسه فى يوم ما انالمحكية 
ترفض الصور لان الطرف المخاصم فى القضعه ينين ان نلك الصود غير 
صحبحة والسبب الزاوية التى أخذت بها الصورة ٠‏ 

ان هيئّة المحكمة لست لديها معلومات عن التصوير ولهذا فقد قفررت 
أحد محاكم الاستئناف الامريكية انه فى حوادث الاصطدام المهممة ,جب ان 
تلتقط صور بين مواضع الكاميرة عند التقاط صور محل حادثة مرور وقالت 
بالنص الواحد (لاجل فهم الصور تماما من الضرورى الحصول على زاويةنظر 
المصور والمسافة ببنه والموضوع >“ اتجاه الكاميرة بالنسبة للموضوع )* 

أن موضوع الكاميرة مهم جدا عند تصوير محل حادثة مرود » ففى 
حالة تقديم صور غير صحيحة من المحتمل ان يكشفها الطرف الثانى بالقضية 


5-5-2 


ءَ ا 98 5 2 ١‏ 1 
وزيدعى بأن وضعية الكاميرة عير صحيحة ٠‏ أو أن المسافة بين الكاميرة 
والموضوع غير صحبحة ٠‏ او ان الكاميرة مرتفعة جدا او منخفضة او غير 


موازية للارض ٠٠‏ 
المسافة بين الموضوع والكاميرة :- 
يجب أن تكون الكاميرا على بعد مناسب من الموضوع فى تصوير حادئة 
مرور لغاية الحصول على مسجل بمين الحادئة بصورة صحبحة * 
أذا كاتنت المسافة قريبة جدا بين الكاميرة والموضوع فالصورة نظهر أن 
المسافة بين اقرب وابعد موضوع اكير من الحقيقة أما اذا كانت المسافة بعيدة 
جدا بين الكاميرة والموضوع فالصورة النهائية نظهر المسافات مابين اقرب وابعد 
موضوع متقاربة وعمق الحقل ,يظهر قليلا عليه يحب وضع الكاميرة على بعد 
مناسب للحصول على تناسب صبحيح مع عدسة اعتبادية (قصعنة لقصده2). 
اى عدسة بعدها البؤرى يساوى قطر السابية ٠‏ فالكاميرا ذات عدسة 
اعتيادية تقدم الى الامام والخلف من الموضوع حتى :شاهد أن المنظر المطلوب 
.يبملاء لوحة التتثير ٠‏ 
فأذا حدث اصطدام بين سيارتين فى محل تقاطع طريقين وصود محل 
الحادثة بثلاث عدسات واسعة الزاوية > اعشادية » ضيقة الزاوية سترى ان 
العدسلة الاعتادية تعطى نتائج صحمحة ,النسبة للمسافات ه 
آّ - عند استعمال عدسة قصيرة اللعد البؤرى واسعة الزاوية قمعا م[قصةء1714 
بعدها البؤرى أقل من طول السلبية * المصور يضع كامرته بمكان 
قريب جدا من تقاطع الطريقين ليتمكن من مش اهدة الاركان الاربعة 
ونشاهد الصورة النهائية غير طبيعية فالمسافة بين أقرب وابمد موضوعين 
فى. الصورة نظهر اطول مما هى عليه ويلاحظ ان الشارع أعرض هما 


له 


هو فى الحقيقة * عليه يخب عدم استعمالها عند تقديم صور جنائة 
للمحكمة الا فى حالات.اضطرارية كون المسافة فصيرة ولايمكن 
تصورها الا اذا استعملت عدسة واسعة الزاوية الواجود بلايلة أواآى 
لحترا ة 

ب - اما أذا استعمل اللصور عدسة اعترادية (قصعآ 1قصهاة) 
بعدها البؤرى يساوى قطر السلبية تقريبا فى هذه الحالة المصود ,بحرك 
كامرته الى الامام والخلف حتى يجعل الاركان الاربعة للتقاطع تسلا 
لوحة التبثير ٠‏ ان الصورة المأخوذة بهذه الطريقة تعطى انطباع صحيح 
للمسافات ما بين اقرب وابعد موضوع ٠‏ 
قلا نرى بهذه الصورة ان عرض الششارع بين لكين مما علعبه او ان 
الكلالك تين كن 5 

ج - فى حالة استعمال عدسية طويلة البعد البؤدى (ضيقة الزاوية) 

(قصعرآ مأمطدراء"1) بعدها اليؤرى اطول من ضعف طول السلبية 
فالمصور الذى يستعمل كامرة عدستها تليفوتو يض _طر الى الرجوع 
مسافة إلى الوراء لكى يتمكن من تسجيل الاركان الاربعة للتقاطضع ٠‏ 
ال بهذه العدسة تبين تأثيرها اذى ,يصغر المسافات 
فالشارع يظهر عرضه اقل مما هو ٠‏ كماان الينايات البعدة تظهر 
قرريبة وعميق الحقل ,يقل * يقتصر استعمال هذه العدسة فى الحوادث 
التى يصعب الوصول اللها لتصويرها بعدسئة اعتتادية نورمال ٠‏ 

ارنفساع الكامسيرة :- 
ان ارتفاع الكاميرة عن سطح الارض مهم جدا فى تصوير حوادث 

المرور ففى حالة كون الكاميرة قريبة من سطح الارض (ادتفاعها واطى» جدا) 
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فتكون زاؤية النظر ضقة * واذا كانت الكاميرة على كرمى مرتفع او على سم 
شكون مجال النظر واسع فالصورة المأخوذة من هذين الارتفاعين ستكون غير 
طبيعية بالنسية للمشاهد الذى كان فى محل الحادث لانه رأى الحادث بعينيه 
وان ارتفاع مستوى نظره يختلف عن ارتفاعى الكاميرة الاوليين ٠‏ عليبه 
وكقاعدة عامة تصور محلات حوادث المرور بحيث يكون ارتفاع الكاميرة 
سباوى ارتفاع مستوى نظر كل سائق هن السائقين الذرين اصط هما ولكن 
ارتفاعات غير هذه قد تكون ضرورية مثال على ذلك تصوير محل تقاطع من 
محل مرتفع لاراءة اصطدام سسارتين يعطى انطباع احسن هن أن تكون الكاميرة 
بمستوى نظر السائق ٠‏ 
منشكال :5 
ٍ حدث اصطدام ما ,بين قطار وسيارة فى تقاطع طرق أدى الى جرح 2 
الاشسخاص محام الدفاع قدم صور ماخوذة للحادث من مسافة تعد عشرة أقدام 
من جانب السكة وارتفاع الكاميرة كأن ب.ستوى نظر المصود * فالمحكمةرفضت 
التصاوير وأدعت يانه ليس هناك خطى* من رفض صور غير صحيحة» اذ كان 
على المصور أن يلتقط الصورة من محل شائق القطار ٠‏ انه هن المهم أن تكون 
الصورة حقيقية ومضوطة مثلما شاهدها الشسخص الذى له علاقة بها أو الشاهد 
الذى كان حاضرا فى محل الحادث ٠‏ 

ان اختلاف بقدم أو ائنين بارتفاع الكاميرة الى الاعلى او الاسفل أو 
وضعها الى البمين أو السار تعطى نتائج مخالفة ٠‏ 
مسككال - 


ان سواق السيارات يدعون دائما ان السيارات المعاكسة لهم على سفوح 
المرتفغات لابروتها بسمب الاتحدار ٠‏ ولغرض اراءة مجال نظر السائق فى 


عا قه ل 


هذه الحالات يجب _أن يكون ارنفاع: نار السائق عندما يصل ,القرب من محل 
الاصطدام والمثال هو ان السبادتين آ و ب اصطدمتا في قمة جبل وان السيارة 
1 كانت تسير على الجانب المخلئفت (©510 عقده80) ويبتغى سائق السيارة 
أن يعبر سيارة:ثالثة ٠‏ وقد ننج من الاصطدام ان قتل سائق السنارة (ب) وجرح 
أحد الركاب نتسحة لمحاولة السشيارة 1.عور السيارة ج وادعى سائق السيادة آ 
بأنه لم يكن قد وصل القمة وان السبارة ب صدمته وان سبب الاصطدام هو 
عدم رؤية السنارة ب نشيحة شدة انحدار الجيل وعدم اعتناء السائق ب ولغرض 
تسيجيل صور لمدى رؤية السائق 1 قبل وصوله الى محل الاصطدام تلتقط 
الصور التالية : 


١‏ صورة مأخوذة على ارتفاع ه/١‏ قدم من الارض وعلى بعد هم قدم من 


صورة رقم ب ٠٠١‏ - 
جعلت آلة التصوير على ارتفاع منخفض <دا لتسجيل ما شاهده 
السائق هن السيارة القادمة من الاتجاه المعاكس لاحظ الصورة رقم 
١‏ ملتقطة بهذه الوضعية 


ار 


صورة رقم 3١‏ - 
انطباع خاطىء عذما شاهده السائق للسيارة القادمة من الاتجاه 
المعاكس وذلك لجعل ارتفاع الة التصوير اقل من مستوى نظر 
السائق ٠‏ 


القمة نلاحظ الحبل شديد الانحدار وانه لايمكن مشاهدة سيارة أخرى 
قادمة ما لم تكن المسافة قريبة ٠‏ 

٠‏ - صودة مأخوذة من نفس المسافة ولكن ارتفاع الكاميرة 4/0 قدم أى 
بمستوى نظر السائق راكب فى المقعد الامامى ملاحظ ان السيارة عندما 
"تصل هذه النقطة بامكان سائقها مشاهدة السسارة المعاكسة بصورة كاملة 
هذه الصورة صحصحة .٠‏ 

اك لم .بغير موضع الكاميرة بالنسبة للمسافة ولكن ارتفاعها عن مستوى سطح 
الارض جعقل 9 قدم 2 من مشاهدة الصورة الاخيرة نرى 5 الطريق 


-5١- 


صورة رقم - 15 ب 
جعلت آلة التصوير بارتفاع مستوى نظر السائق لاراءه ما شاهده 
دن السيارة القادمة دن الجهة المعاكسنة ٠‏ لاحظ الصورة رقم؟؟ 
لنقطة بهذه الواضفية *١‏ 


صورة رقم - 88 ب 
صودة تعطى انطباع صحيح عنما شاهده السائق من السيارة 
القادمة من الانجاه المعاكس ٠‏ التقطت بعد جعل ارتفاع الة 
التصوير بمستوى نظر السائق لاحظ الصورة رقم - 9 


كات 


صورة رقم - 554 - 
وضعت الة التصوير فى محل مر تفع جدا لاراءه ما شاهده السائق 
هن السيارة القادمة من الجهة المعاكسة من المر تفع والدورة 
رقم ٠‏ ملتقطة بهذه الوضعية ٠‏ 


صودة رقم ب همد 
الطباع غير صحيح عنما رأه السائق من السيارة القادمة من الجهة 
ا معاكسة بسبب التقاط الصورة من محل مر تفع جدا كما مبين قى 
الصورة رقم 6؟ 

لك 


1ك اا وى الل التي 6 إن هد الللتارا. عطق 

انطباع خاطىء ولكنها تكون صحيحة اذا كانت السيارة باص كبير أو 

سيارة حمل كييرة ٠‏ 

ان فى بعض حوادث المرور يدعى قسم من السواق ان مجال نظرهم 
عند تقاطع طريقين او طريق مع سكة حديد كان محجوزا لوجود حاجز أو 
مانع وخاصة سواق السيارة الواطئة ٠‏ فقضيايا كثيرة تصل المحاكم والمحكمة 
تدرس بدقة التقارير وتدقق مدى اهتمام المصور باعداد تصاوير لهذهالحوادث 
درك مندار الى ل هذا الك ل ال 6 

فى قضة حدثت في مدينة (برلين) قبلت المحكمة بالتصاوير كأدلة 
لتسججلها مدى رؤية سائق السيارة الواكون لتقاطع للط ريق السكةالحديدية 
وكانت الصورة واضحةوقد التقطت من أرتفاع مستوى نظر الش.خص ذو العلاقة 
بالحادث وقد أفاد المصور بالكتابة على ظهر الصور مينا القماسات والاتجاهات 
التى اخذت لكل صورة منها ووضعية الكاميرا وارتفاعها ٠‏ وقد يحدث فى بعض 
الاحيان ان سارتين مثل 1 و ب أصطدمتا فى تقاطع شادعين في مدينة ما وان 
السائق 1 أدعى ان السدة او الحاجز الموجود فى أحد اركان التقاطعم قد 
حجب مجال نظره ينما السائق ب يريد أن سسرعتن ان السدة او الحاجنز 
لا .يححب النظر بالصودة التى يدها 1 ففى هذه القضبة طرفبها قد يقدم 
صورة لاتعطى الارتفاع الحقبقى للحاجز ومدى تأثيره على ححب نظر السائق 
فاللصور الجنائى عليه ان يضع كاميرته فى الشارع على نقطة مرت عله ا 
السيارة قبل أن تصطدم فصور :نلتقط هن عنذه المقلة والكاميرة على ارتفاعات 
مختلفة على سطح الارض /التتائج تختلف مح حيث حجب النظر للسائق ٠‏ 


0-2 


وضعية الكاميرة الافقى :# 

بحثنا أهمية ارتفاع الكاميرة عن سطح الارض كما ان مجال النظر 
للشخص ذو العلاقة بالحادث بيجب ان .مسجل ف صور تختلف بالنسية 
لوضعية الكاميرة الى اليمين أو الى البسار ( الزاوية الافقبة للمنظر ) قد نؤثر 
على اظهار أو تسجيل الحقيقة مثاك على ذلك ٠‏ ادعى السائق انه لم يشاهد 
قطعة الوقوف لتقاطع طريق بسبب وجود قطعة اخرى حجبت الاولى ان طرفى 
القضية انفقا على أن السائق كان يسير على بمين الطريق عندها دخل التقاطع 
لاجل اراءة مدى تاثير القطعة الثانية ( الطريق المسافرين فقط ) فى صور 
يجب وضع الكاميرة على ارتفاع بمستوى نظر السائق وبالاضافة الى ذلك 
وضعيتها تكون مشابهة من حث الاتحاه للسائق عندما دخل التقاطع > فالصورة 
ملتقطة من هذه النقطة تبين الظروف الحقيقة وان من هذه المسافة من التقاطع 
تؤكد الصورة ان قطعة الوقوف كانت مححوبة تماما من قبل القطعة الثائية ٠‏ 
ولكن أذا وضعت الكاميرة على بسار الطريق وادتفاعها بمستوى 'نظر السائق 
ثرى ان الصورة الناتجة فيها علاهة الوقوف ظافرة أن في هذه ال<_الات 
للوقوف على الحقيقة لا يكفى أن تكون الكاميرة بمستوى نظر السائق ولكنها 
يحب ان توضع فى الطريق الذى سلكة عندما وصل الى التتقاطع 3 
مشال آخر:- 

قضة حدنت فى برلين سائق سيارة صغير اصطدم بمؤخرة سيارة 
ناص كبيرة كانت السيازة الياص تريد ان تتعظف الى المسار ٠‏ غناك سؤال 
يبرز فى القضية هل أن سائق السارة الصغيرة شاهد يد سائق الناص كاشارة 
للدوران ٠‏ 

قدمت تصاوير للمحكمة من قبل الخصم ملتقطة من مسافة تمانية اقدام 


اهاب 


صورة رقم ب 3 ب : 
أصطدام بين سيارتين فى محل تقاطع شارعين بدعى السائق فى 
الشارع الرئيسى بان السدة حجبت السيارة القادمة من الشارع الفرعى 


الى السار نرى فيها السائق' جالس بمحله وقد آخرج يده كاشارة للاستدارة 
الى السار وكذلك قدمت تصاوير أأخرى ملتقطة من مسافة قريئة هن نهايةا 
الاص ان كلا السمارتين على خط واحد من جهة البسآر وان الكاميرة ارتفاعها 
بمستوى نظر السائق وفتحاهها باتحاه السائق الأخير هذه اللقطة تعين الحققة 
فقد قبلتها المحكمة كدليل +: 

ان وضعة الكاميرا لست مهمة فقط لتبسان الوضعية الأخيرة لشخص ها 
فى حادثة ولكن لها أهميتها فى تسحمل السافة بن جسمين اذ يجب وضع 
الكاميرة على العمود المنصف للمسافة ببنهما بححث تكون قطعة الفلم مواذية 
لكلا الموضوعين * 
التبثير :- 

عند تحضير صور حوادث مرود لتقدم الادلة للمخاكم دائنا بضبط 


55 


النبت على الموضوع الرئسى وعند الالتقاط نصغر الفتحة للحصول على عدق 
الحقل فيظهر الموضوع والاشماء الذى قله ويعده مضبوطة بالصورة 3 

ان فتحة العدسئة تتوقف على شيئين رئيسيين وهى هل ان آله التصموير 
مشتّة عل ركزة وثانتهما شدة :الاضاءة فكلما كانت الاضاءة قوية أصيح 


بالامكان تصفير فتحة العدسة + 


0 


تصوير آثار طبعات الاصابع 


أهمية طبعات الاصابع للتشخيص :- 
ينتشر على الكنف واصابع اليد واسفل القدم خطوط دقيقة مختلفة الاشكال 

وهذه الاشكال لا تتغير منذ الولادة حتى الممات * وهى تكب ينمو عدم 
الطفل ال إن كم نمو الشخص وام .يذكر فى تاريخ العالم تطابق أى جزء 
من هذه الخطوط بين شخصين ٠‏ وقد افاد السيد فرنسيس كالتون اتكليزو 
ان هناك احتمال تشابه طبعتا اصصعى شخصين بتسعة هميزات بين 5 بليون 
شخص ودراسات احصائنة حديثة دلت ان هناك احتمال تشابه بين طبعتى 
اكب لسري لس سر كدري واحد من ممع ٠.‏ هن عمو 
1 طول طبرن درم عير تفوس شكان الكره الارضية 5 ان التشخيص يم بشن 
طبعات الاصابع .يعتمد على الخطوط الشكلية الموجودة على اصابع وكفوف 
الاأشخاص ولا , يتم التشخص على خطوط الايدى 'نفسها بل الآثاو التى تر كها 
والطعات التى تحدثها اصابع البد أهم للتشخيص ل 0 للتصنيف 
والتسجيل التى يعثر عليها فى محلات الحوادث الجنائية ٠‏ 
التصوبر الفوتوغرافى لاثار الاصابع :- 

لا تكون مبالغين اذا قلنا بان لايمكن استخدام آثار الاصابع لاغرا 
التشخص دون تصويرها فالتصوبر يحقق مايل :- 

أولا بواسطة الصو بيك كن عمل سخ دائمية لآثار الاصابع على 
السطوح التى لايمكن جلبها للمحاكم * 

ثاثيا ‏ يمكن التصوير من تسجيل آثار الاصابع الخفية والتي لابمكن 
دراستها بالعين المجردة وهذه فائدة كبيرة جنا ٠‏ 

-48ذا-. 


أثر اصبع فى حادثة سرقة مذخر ادوبة الاندلس طابق طبعة أصيع 
أحد المتهمين الطبعتين: كبرت عدة أضعاف الحجم الاصلى واشرت 
مميزات التطابق 


صورة رقم ب 58 - 
أثر قدم فى محل حادث سرقة اسئلة الامتحانات فى المجموعة 
الثقافية بالموصل طابقت الخطوط الشكلية مع طبعة قدم أحد 
الطلاب المتهمين 


اكه 


ثالثا # بواسطة التصوير يمكن تكبير أثر الاصبع والمقياس بالحجم 
المتراد » 


رابعا - بواسطة الصور يمكن جعل المقارنة جانب لآخر ٠‏ أى وضع 
صورة الاثر ببجانب صورة المقياس لغرض مطابقتها وتقديمها لهيئة المحكمة 
هده أو الا إن الا 0 
أنواع اثار الاأصابع 8ح 

أن قيمة 0 الاصابع لاغراض التشيعخص ازدادت سيب الحققة أن 
كل شخص يترك آثار ر اصابعه على سطوح معينة للمواضيع التى يمسسكها أو 
بحر كها ٠‏ وكذلك الطبعات الضعيفة يمكن تسجيلها بواسطة التصوير ٠‏ 
السطوح الخشنة اعتاديا لا تطبع الآثار عليها ٠‏ ولكن أى سطح صقيل ينطيع 
عليه آثار اصابع ٠‏ ان الآثار التى يتركها ا,لجرمين بالصدفة فى محلا تالجرائم 
أما ان 0 أو خفية ٠‏ فالآثار الخفية .بحب تقويتها وأظهارها وه 
هذه الآثار كونتها المادة الدهنية التى تقرزها الفدد الصغيرة تحت الخطوط 
كذلك تحدث هذه الآثار عن لمس قطعة فلم رقيقة أو عند تلوث الاصابع بمادة 
دهنية ومسكها سطح معين قبل غسل الايدى ٠‏ 

آثار الاصابع الظاهرة هى التى يمكن تصويرها يدون استخدام المساحيق 
وهذه الآثار أما أن تكون مادة لزجة فتلوث بها اصابح اليد ٠‏ أو تكون على 
منطيح وبلمس ذلك السطح اصابع له ٠٠‏ فعند تلوث الاصايع بترن -00 
( الاكيرز ) ٠‏ الدم ماللعويكرك اثاو اصايع ظاهرة ٠‏ يشابه هذه المواضيع 
المطلية بالكرريز أو الصبغ أو الوارئيثى والتى تتجف بعد لمسها بالايدتى - 
الاصابع والكفوف وتكون مرممة عندما سعلط عليها الاضاءة من زاوية معلة ٠‏ 


52050 


الصعوبات النى يلاقيها المصور ؛س 

اذا كانت الاثار خفية أو ظاهرة العتود عليها وتصويرها يتطلب خمرة 
وتدريب خاص + يصادف ان اثر أصبع فى حادث واضح تماما وأحسن من 
اثر ماخوذ بالحبر على الاستمارة من قيل ممارس جيد واحيانا خير الاصابع 
بدعى بعدم عثوره على آثاو على المبرز الذى فحصه ٠‏ وقد يشاهد آثثار ولكنها 
ضعيفة جدا ويدعى بضرورة تصويرها من قبل مصود ممترس بهذا النوع من 
العمل لكى .يحصل على صورة صالحة لغرض التطبيق ومن ثم تشسخيصالمتهم * 

أن خبير طبع الاصابع 5221 الخرى عن ان الاصابع عليه ان 
يستفيد من قسم أو جزء من طبعة .بحوى مميزات فليس اللفروض فيه ان 
يهمل ذلك ويفتش عن طبعات كاملة ٠‏ فقد تكشرف هذه الاجزاء الصغفيرة 
هوية اللمتهم فيما اذا كانت تحوى على مميزات كافية لغرض التطبيق والمقارنة 
عليه فكل جزء من طبغة يجب أن يصور ٠‏ وعند عدم اتباع هذه الطريقة 
فسوف لايتحقق الغرض من التشسخيص بطبعات الاصابع * 
آلة التصوير ( الكاميرا ) :# 

عند اختيار آلة التصوير لالتقاط. صور للاثار ألنى بتركها الحئاة فى 
مسارح الجرائع يجب أن تتوفر فبها الشروط التالية : 

اولا ‏ ان تكون صغير الححم بسبب ان الاثار ,يعثر عليها فى الزوايا 
وفى المحلات الضيقة * فاذا كانت آلة التصوير كبيرة الحجم لابمكن تصوير 
هذه الاثار ٠‏ 

ثانيا ‏ يجب أن تكون الصور التى تلتقط للاثار بالحجم الطسيعى + عند 
العمل خارج الاستوديُو التقاط صوو مكبرة للاثار غير مرغوب فبه اذ يتطلب 
الاقتراب الكبير من آلاثر وهذا غير ممكن فى بعض الاحوال ٠‏ على المصور 
الجنائى عند ذهابه للكشف مع خبير طبع الاصابع ان يستصحب ممه كاميرتين 


3-0-2 


صورة رقم ب 89 ب 
الة تصوير اثار طبعات الاصابع فى محلات 
الحوادث الجنائية 


ذات حجمين مختلفين ٠‏ الاولى خاصة لتصوير آثثر الاصابع ثابتة التثير مزودة 
ا ا كا من أربعة مصاسح صغيرة تشتغل على الكهر باء والبطارية 
وتضىء المصاببح بمجرد انفتاح الغالق ( جهاز سرعات العدسة ) وعند التصوير 
بهذه الآلة يتطلب وضع مقدمتها على السطح المستوى الذى يبحمل الطبعات 
ببحيث تنطبق على السطح تماما ويفتح الغالق وتضىء المصابسح فتشاهد صودر 
للآثاد على لوحة التئيد (نيت) مبأرة ومضبوطة وبالحجم الطبيعى ٠‏ يتطلنب 
فقط هندسة صورة الاثر بحيث توضع في منتصف لوحة التتشير و بعدها يوضع 
الوجه الحساس ( الفلم ) محل لوحة التتثير * الآلة مجهزة بعدسة دقيقة 
انستكمات ان ححم هذه الآلة هو لم * +4 انج وتستخدم عند تصوير 
آثاد طبعات الاصابع على سطوح مستوية وبالطبع يمكن تصوير بواسطة هذه 
الآلة التواقبع * الكتابات على حائئط آثار طلقات بالآثاث أو الجدران ٠‏ استنساخ 
صور شخص ٠‏ قطع معدئية نقدية ٠‏ آثار على الابواب أو الشابيك احدثها 


اكد 


آلة التصوير الثانية هى المفاخية ذات حجم ,> * اه * "اسع 


ا 3 4 * ه انسج ذات منفاخ اطول م بن ضعف البعد اليؤرى للعدسة خرص 
التصوير بنفس الحجم + والعدسة ,يحب أن ن تكون استكيات دفيقه ومنظطلم 
المتحات فيها .بعطى فتحات صغيرة 5515 أو و أششر ان بعض أثهر الاصابج 
تكون هذه الكاميرة قال لتصوريرها من الكاميرأ الخاصة لان الآثار تتطلب 
آضاءة معينة كذلك الاثار التى ,يعثر عليها وتكون على س طوح محديه ٠‏ 
اسطواية ٠‏ دروية مثل القنانى ٠‏ المصاييح الجهربائية ٠‏ كذلك يجب تصويرن 
المثرزات التى تحمل آثار الاصابع فى محلها لتببان موضعها * 
تظهير الآثار الخفيسة :- 

قبل تصوير اثار الاصابع الخفية فى سارح الجرائم يجب تظهيرما 
بواسطة المساحيق او بخار اليود ٠‏ ان نحاح عملية التظهير يتوقف على كمسة 
المادة الدهنية أو رطوبة الآثار التى تركتها الاصابع وهذا يتوقف على عرز 
الأثار ٠‏ القاعلة أن ]لاا الخفية ينجح تظهيرها اذا لم بض اكثر من عدة 
أيام ويتوقف نجاحها على اللروف الجوية وطبيعة السسطح الذى يخملها 
وكمية المادة الدهنة التى تحويها الآثارء فى كل الحالات بعد العثود على الاثار 
يحب تظهيرها وتصويرها بدو ون تأخير * ولكن عند جفاف المادة الدهنية فلا 
يمكن تظهيرها بالمساحيق ٠‏ المساحيق تستخدم لاظهار الاثار الخفية ولتقوية 
الاثار الضعيفة ٠‏ ويفضل تصوير الآثار قل تظهيرها اذ هن المحتمل ان نتلف 
بعض المزات اثناء التظهير * 
ألواع المساحيق :- 

تستعمل المساحيق لتظهير الاثار على اللسطوح الحافة ٠‏ وعند تظهير 
الآثار على سطوح رطبة فسوف يلتصق ذرات االسحوق على كافة أقسام السطح 
ولا نظهر الخطوط ٠‏ هناك أنواع عديدة من المساحيق ملائية لتظهير الآثنار 


ا 


ويشترط ,المسحوق ان يكون دقيق الحسبات لكى يبظهر الخطوط الصمهيرة 
جدا ٠‏ وذلك ,يجب أن كارن لدانص جنا جد لازن بسر زر ار 
على سطح الجسم الذى يبحمل الآثار * بينما المسحوق الجاف سباتئصق فقط 
بآثار الاصابع الحاوية على المادة الدهنية * وذلك يتطلب ان .يكون المسحوق 
من الناحئة الكيميائية ببحيث لانتلف الاجسام التى عليها اثار أصابع وتظهر 
:هذه المساحيق * المستحوق الذى عاد ااشكلن راان ببسي إن بكرن لان 
ما .بين لاون خطوط الاثئر ولون الحسم الذى يبحمل الاثار لكى تكون الآدر 
واضحة ٠‏ فاذا كان السطح يحمل الآثار غامْق فا 0 
اما ابيض أو فضى وقد يكون احد الانواع التالية ٠‏ مسحوق الرصاص ٠‏ 
التباشيرى * تباشيرى و أ وكسيد الزئيق الابيض ٠‏ البراض ٠‏ الكروم الاصفره 
مسحوق الالمنيوم +٠‏ ان المسحوق التداشيرى والزشقى هو الذى يفضله خبراء 
طبعات الاصابع ولكن المسحوق التاشيرى يتأثر بالرطوبة ومسحوق الالمندوم 
دقيق الحسبات وناعم جدا ٠‏ وفى حالة كين السطيح الذى .بحمل الاثار ذات 
لون فاتتح فبيجب ابي المسحوق الاسود ٠‏ والمسحوق الاسود يكون حك 
الانواع التالية سخام الشمعة ٠‏ الكرافيت ٠‏ الكاربون ٠‏ السخام الحيوانى ان 
هذه ابملساحيق تشترى هن المخازن اذى اتبيع المواد الكبمائية ٠‏ ولاظهار الاثار 
بالاضاقة للمساحيق يستخدم ببخار اليود ومحلول نترات الفضة ولكون هانين 
المادتين تؤدى لبعض الاضرار. للاجسام التى تحمل الآثار لذا بكون استتخدامها 
مختصسر ٠‏ 
كيفية التظهسسير : 

.هناك طرق مختلفلة لنظهير الاثار على السطوح التي تحمل عليها قار 
اصابع خفية سنا من جبراء الاصابع ,ستخدم مضلخة عدوى المسحوق الفلاتح 
القايق ويرش المسحوق على السطح المشكوك فيه ٠‏ هذه الطريقة مفيدة اذا 
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اكان السطح ذو مساحة كبيرة ٠‏ اغلب خبراء الاصابع يستعمل فرشة ناعمة 
من شعر الجمل ٠‏ ويحتج الخبير الى وقت طويل ان ثان السطح الذى 
.بفحصه ذات مساحة كبيرة ولكنها مفيدة اذا كانت الآثار ضعيفة واستتخدمت 
الفرشة على منطقة الاثر مباشرة + اسلوب الاظهار بالفرشة فيقوم الخبير بغمس 
الفرشة بالمسحوق ( كمية قليلة جدا ) ومن مسافة قصيرة بنفض الفرشة على 
منطقة الاثر فيتساقط المسحوق وبواسطة الفرشة التى يحركها باتيجاه واحاد 
هو أتجاه الخطوط يقوم بتظهير الخطوط ٠‏ أو ان الخبير ,باوث الفرشة بقليل 
جدا من المسحوق وبحرك الفرشة على منطقة الاثر بهدوء ولطف بأتتحاه واحد 
الى أن نظهر الخطوط» وبحب عدم استخدام فرش ةكبيرة لثلا نتلف الخطوط 

والاسلوب الثالث لاظهار الآثار يوضع قليل من المسحوق على س طح 
الورق والكارتون أو السحل الذى يشك ان عليه آثار ويجرك بلطف ذلك 
السطح فتحرك بذلك المسحوق ونظهر خطوط الطبعات ٠‏ ومن الضروردى 
أن يحافظ على الآثار بعد نظهيرها وعدم لمسها اذ تتلف الخطوط عليه تغرف 
0 اذا كان محل الحادث بعيد عن المديرية ٠‏ 


انتخاب الافلام والرقوق الحساسة 
والمرشحات اللونية 


اذا كانت الاثار التى عثر عليها فى محل الحادثة تحتاج لتظهيرها المساحيق 
أو 'نصور كما وجدت ٠‏ فأن جاح الحصولء لىصورة ا 
الفلم المناسب والمرشح اللونى كذلك ٠‏ لاتستتخدم الافلام الملونة لتصوير 
آثار طبعات الاصابع ففضل الافلام الاعتيادية ( أبيض وأسود ) عند تصوير 
الاثار فى مسارح الجراثم القصد هو الحصول على صور بقدر الامكان تشابه 
طبعات الاصابع الأخوذة الطبعات الأخوذة الحبر على الورق الابيض ٠‏ وحتى 
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الطبعات الي “كوت على سطوح ملونة ويمثر عليها "كاك عند الصويرها يجن 
الجصول عل سو لون الخطوط قاسو دوا رسيا ,نضا ام وبيس بور 
هكذا مواضيع استخدام المرشحات الملونة لكنعف .لون الارضية * 

وبصورة عامة الاعلام الصالحة لتصوير آثار الاصابع هى من نوع 
( بانكروماتك #روسس ) فهذا بالاضافة لكونه يتتحسس لكافة الالوان فأن 
ببظهر تابن عالى بينالموضوع ( الخطوط ) والارضية ( الجدم الذى ,يبحمل 
الخطوط ) ٠‏ ان اغلب السطوخ التى تحمل الاثار ملونة فتطلب استخدام 
اللرشح اللونى ( الفلتر) للحصول على خطوط واضحة مع افلام البانك رونك ه 
ولكن الآثار التى يعثر عليها وهى على سطوح ذات: لون أبيض أو رمادى أو 
أسود فلا يتطلب أ ستتخدام المرشح* وكذلك يمكن تصويرها بالافلاماللتحمسة 
للازرق وهذا غير صالح للسطوح الملونة ٠‏ 

اعشادريا بالنسبة لتصوير الآثار يجب الاستفادة التامة من كون افلام 
اليانكرومانك بروسس تعطى تباين عالى ٠‏ وقد ,بصادف المصور ان منطق_ة 
الاثار غير متجانسة فقسم منها خف والاخر غاءق فتصويرها بأفلام تعطى 
تباين عالى فسوف لا يشمل المنطقة الخفيفة عليه يفضل نوع من الافلام متوسطة 
التما ابن مثل : عدء1مده اروم م110 مقعم 

ان المصور التجنائى يبسجب أن يكون ملما بالمرشحات اللونية وكنفية 
استعمالها لفتتح لون سطح معين يبحمل آثار اصابع 5 بالعكس ٠‏ اعتشادييا 
يتمكن المصور من فتح لون سعلح معين أو جعله أغمق مما هوعليه وه ذا 
,بعتمد على لون خطوط الاثار ولون السطح ٠‏ فاذا كان المطلوب من جعل لون 
الطبعة رمادى أو أبيض يجب تسجيل لون السطح الذى يحمل الطبعة بظهر 
عامق او اأسوة ٠‏ واذا كان المطلوب تصوير لون خطوط الطبعة رمادى غامق 
أو اسود فيجب تصوير السطح الذى يحمّلها ابض ٠‏ 


لقال للا 


آثار اضابيع سوداء على سطوح ملونة :# 

عند تصوير اثار الاصابع السوداء على السطوح الملونة ,بحب ار 
الارضية فاتحة ( بيضاء ) للحصول على أقوى تباين بين الخطوط والارضية . 
وهذا بتحتق بأستعمال رقوق بانكرومانك ومرشحات لونية * عند تصوير 
اثر اصيع خطوطه غامقة على سطح ملون ستعمل مرشح من نفس اللون لكى 
3 ببمرور نفس اللو ون وتمتص الالوان الاخرى ل ا أصيع 
سر على مطح ازرق يستخدم المرشح الازرق ٠‏ واذا كان .لون السطح 
اخضر فستخدم المرشح الاخضر وكذلك الاحمز ٠‏ 
آثار أصابع بيضاء على سطوح ملونة :- 

أثر الاصبع .يظهر أسيض لكون مادة الخطوط بيضاء أو أن الاضاءة عندما 
تتسلط علها أو ظهرت بسحوق أنض + 

فآثاو الاصابع البيضاء والتى سطوح الوانها حمراء ٠‏ صفراء * خضراء» 
يستخدم لتصويرها رق رجاجى بانكروماتك بروس ومرشحذو لون ازرق* 
والذى .بمتص لون الارضة ونكوق الصورة النهائية الأرضعة سوداء ولون 
الخطوط أبيض ٠‏ 

وآثار الاصابع اليضاء والتى سطوحلونها الروك قرا بأمتتخدام «رشيح 
أحمر. والذى ,يمتص اللون الازرق والصودة النهائمة يكون ماين عالى بين 
سارك اللكاك وارلا رص الأمووقا ان 

را ل خطوطه بضاء والارضية سوداء يحب ان 0 الصورة 
النهائية الخطوط سوداء والارضة بضاء ٠‏ وهذا قد يصعب فهمه حتى من 


قل الخخراء ه 


ان الافعال الجنسية تشمل ما يللى :- 


أي الاتساك 

د 

0ك 

1ك اللواط 

تعتبر هذه الافعال من المخالفات الخطيرة ولاحتمال أتهام شخص برىء 


.بحب على المحقق ان ,بمعن فى مدى صحة هذا الخير وعليه ان ,ستصحرمعه 

مصور جنائى وين كشف وان باشسر بالسمرغة اجراء كشسف دقق 

وتصوير شامل لمحل الحادثة والمجنى عليها * وغاليا مايصادف على جسم المجنى 
عللها علامات ظاهرية على مختلف مناطق الجسم يحدثها الفاعل بسبب المقاومة 
وعدم رضاها وقد تشاهد علامات أخرى على الفخذين وجوار الفرج عند 

محاولة القام يعملية الجماع * 
وقد يحاول الفاعل ريط المجنى عليها بحبل او ,يضع منديلا فى فمها 

لبمنعها من الاستعانة واحمانا تعطى مأكولات أ مشر وبأت فها مواد مخدرة 

ان الصور الى يلتقطها المصور الجنائى للحادثة 2 

١‏ - صورة للشارع العام الذى بيقع عليه محل الجريمة ٠‏ أو الطريق 
المؤدى الى المنطقة التى وقعت بها الحادثة كاليساتين » حفرة » محل 
ناى بعيد عن السكن حيث اذا صرخت المحني عليها مستنجدة لايسمعها 
احد 3 بالعكسس 3 

؟ 2 صورة الكاد المقاومة على الارض قاد الاقدام او أثار اطارات السمارة 
ان وجد ء 
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#« - صورة قريبة للعلامات الظاهرية على جسم المحنى عليها ٠‏ 

1 معهد الطب العدلى ان امكن للعلامات أو الكدمات دلى الفخذدين 
او الفرج 'شحة المقاومة ٠‏ 

ور للبقع المنوية على المترير ٠‏ 

ا صور للبقع الدموية على السرير او الارض ٠‏ 

1 2 عور الدطة إذ لد تار قنينة حاوية على مادة مخدرة ٠٠‏ 

ه ‏ صور للحيل المستخدم فى ربط ايدى المحنى عليها او للمنديل الذى 
اخيرض لات 

٠‏ صورة للسلاح النارى او الآلة الجارحة التى استخدمت فى تهديد 
المجنى علبها ٠٠‏ 

١‏ صور لآثار الاصابع التى يعثر عليها فى محل الحادث وخاصة انوجدت 
قنانى للمشمروبات ٠‏ 

5 ضور كل سرز او ذلل قزيائى مهما كان صغيرا يؤدى الى شحطل 
المتهم او يشت الفعل المخالف قد تم يحب أن يصور ويحفظ به * 

ممكتكال - 


جريمة خطف ٠‏ وهى ان تلميذة مدرسة في الرابعة عشر من عمرها كانت 
فى طريقها الى المدرسة خطفت هن قبل وجل كان قد امتد بالقرب من اعشاب 
كثيفة لاممر فبها * 


فعنذما القى القبض وجد بحوزنه سكين مغطاة بثلاثة قطع من اغص ان 


شيسحرة ,اراز:ه 'وقد اعترف بأنها قطعت بنفس السكين اخذت تصناوير 
ميكروسكوبية مقاطع الاغصان التي وجدت بحوزته ومقاطع الاغخصان التى 
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قطعها عندما فتتح له طريق في الاعشاب الكثيفة ٠‏ كانت النتبجة ان المقطعين 
احدنا بنفس السكين .هذا دليل على. أن سكين المتهم استعمبلت فى فتتحالطريق 
داخل الاعشاب المؤدى الى محل الحادثة ٠‏ 


النقاط تصاوير المجرمين اثناء تلبس 
بأرتكاب الجر يمة 

نه ريه 5 العوديو واافوة مسر ون ذ القر اي 0 
يتجولون دائها فى معظم الاوقات ٠‏ فالفرص اصبحت كثيرة بتقدم الزدمن 
لالتقاط صود المجرمين اثناء التليسى بالكاميرا ٠‏ وبالاخص عند ارتكاب 
جريمة في محلات عامة ٠‏ 

هناك قضايا .فضل مثل هذه الصور برهنت أن شخصا ما مجرما وآخِر 
برىء فى قضايا اخرى ٠‏ سواء اخذت مثل هذه الصور بكاميرا بس طلة 
0 » فبو كاميرا » كاهيرا سينمائية * سيكون لها فائدة أذا كانت الصور 
واضحة (نبت) ومعرضة بصورة صحرحة ٠‏ 

ان للكاميرا السينمائية فى هذا المجال اهمية كبيرة لائها تسيجل الموضوع 
المتحرك ٠‏ وكما ان هناك فرص قد يواجه الشخص العدسة اثناء التصوين 
متكذان :2 

مصور صحفئ ساعد فى أذانة متهمة ٠‏ قضية حدثت فى بنس لقانيا 
مظاهرة واضراب تجمع عض الاشتخاص ومنعو العمال من الاش تغال ومن 
دخول أحد المعامل * وقد ضرب احد العمال الذين -اولوا الدخول وصقط 
تتيجة الفسربة ٠‏ القى القبض عل الامرأة برلنتك ٠‏ واتهمت بالاشتراك 
بالطاهرة ٠‏ ولكنها انكرت وادعت بانها لم ترك باى قَسَئّا منها ٠ؤادعت‏ 
بأتها كانت متفرجة وانها ببريئة * 


كد 


ولسوء حظها ٠‏ أن المصور الصحفى نشر صور للمتظاهرين ثائب المدعى 
العام قدم صورة مع الادلة ٠‏ أن الصور بين ان المدعى عليها التى افادت 
بأنها (متفرجة) كانت مشستركة بالمظاهرة وببدها قطعة حشبية خاصة للبطاطا 
حاولتالموما أليها ان تشرحهذا الدليل الخاطىء الذى يدعي بانها كانت تحمل 
خشسية لعمل أكلة البطاطا ببدها ٠‏ لانها كانت فى بنتها تعد فطور لاولاده ا 
وسمعت صوت المتظاهرين فخرجت الى الشسارع تر كض دون ان ترتدى 
جاكيت ونسيت أن ترمى الخشية من يدها ٠‏ نائب المدعى العام ذكر ها 
6 فى الصورة مرتدية جاكيت ثم أدعت بأنها صحبح كانت مشت ركة فى 
المظاهرة لمرتين ٠‏ ولكن قبل حادثة الضرب بساعتين ولكن اذا كان ادعائها 
هذا غير صحيح ٠:‏ اذا اكات كيل ظ الشارع وببدها الخثسة قل موعد 
الفطور بساعتين » 
فتتكال 6 

هناك أحتمال لصور ملتقطة بالصدفة تساعد المتهم ٠‏ 

نشرت مجلة هواة التصوير الاتكليزية مقالة كيف ان متهما برهن 

على براءته من جر يملة بواسطة صورة ٠‏ : 

حدث بين المتهم والمجنى عليه شجار ثم أفيد بأنهمآ تصالحا وفى نفس 
البوم قتل المجنى عليه ٠‏ كان المتهم والمجنى عليه قد خرجا في قارب صغير 
فى ميناء ريدوجانيرو وفى المساء رجع المتهم ه لسال م اسان 
الموت حدث نتبحة سقوطه من الشراع على ظهر القارب + لسوء حظ اللتهجم 
ان أحد المجذافين قد فقد الطبس الشسرعى افاد ؛تقرير التشرريح ان الموت قد 
حدث نشيجة ضربات بآلة غير قاطعة وان المجذاف قد يكون السلاح المستعمل 
ان الادلة امتؤدرة هى حد للتهم. + الى ان اد ركان قارب تخاو شار 
افادة عن الحادثة ٠‏ بأنه كان قد التقط صودة للمناء يوم الحادث بكاميزلة 
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صغيرة بوكس ٠‏ وبعد مضى عدة أيام حمض الفام ٠‏ لاحظ ان فى ألحد 
اللقطات بقعة سوداء صغيرة فى المنظر وعندما كيرت السلبية شاهد القارن 
وهو الذى ببعود للمتهم * وان اللقعة الصغيرة ظهرت صورة لرجل ,سقط 
من الشراع * 

وعليه فقد برهنت هذه الصودة أن المتهم برىء فالصورة هنا تسأوى 
اضعاف عديدة ما تساويه الكاميرا التى انتحتها + 

الا ترب 7ه الكروين االمان عفنا مكيل ادر اد عاق 
قد يكون دليلا فى قضية جنائية ٠٠‏ قدل عدة سنوات رئيس احدى الدول كان 
.يزود معرضا للزهور كان المصور السيثمائى ,بلاحقه بعدسته فس جل كل 
حركاته قبل ان يقتل بطلقة كزولجوز الذى أنهت حباته ٠‏ 

ارسل الفبلم السينمائى الى أحد المختيرات وفحص من قبل ضضاط دائرة 
التحقيقات الجنائية فعرض لهم الفلم بواسطة البروجكتور فشاهدوا مايل :-# 

من بين الاشخاص القريبين حول الرئيس ماكنبلى كان كزولجوز ٠‏ 
ا ل ل 
رجل يشق طريقه بصعوبة بين الجمهور ٠‏ اشخاص كثيريين من الذين دفعهم 
بقوة عندما شق طريقه نظروا اليه بازدراء وغضب وعلى كل فقد اتضح بأنه 
نجح لعمل طربيق له فى هذا الحشد الكبيز ٠‏ ومن ثم وقف برهة ولفترأنه 
نحو الكاميرا ٠‏ وكانت خالته النفسبة نظهر هن عبونه ه ومن ثم تقدم أكثر 
بين الحشد الكبير يدفع هذا وذاك ٠‏ حتى وصل خلف الرئيسس ٠‏ ثانية واجه 
علاسة الكاميرا فى هذه المرة بمظهر عصبى وبهتز ٠‏ ثم انزل شفقته على 
عبه وك كته الللهنة ملمنيوانه وطلير ككل وطار المي نين لكيه 
أو يتوقع اثسارة + كان الوف من الحاضعرين وكانت ظهورهم مواجهة 
للعدسة ٠‏ وهو الوحبد الذى كان بيتلفت و يدور + وهذه الحركات والدؤران 
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ميزة عن بقية المتفرجين من هذا الفلم رشم تخطيط لليوليسى السعرى ما 
شاهدوه * بمساعدة الفلم عثر البوليس على أدلة اخرى ضده ٠‏ 
فتن كرف 

عل البعداك ااصوير االمماتق بالصحيقة كران جر ذل لشي وات 

السيد ليون موظف فرنسى كان حاضرا الانتتخابات وقد ضرب من قبل 
المتظاهرين المناوئين للانتخابات وقد سحلت هنذه الحادثة بعدسة مصود الاخباد 
السيلمائى 5 الذى كان يلتقط نصاووربر المتنظشفاهرنين عن أعلى بنابية محاودة 
مستعملا عدسة تليفوتو وقد ظهر وجنه المعتدى بصورة واأضحة ٠‏ ان 
اشهر واهم قضية سحلتها عدسات الكاميرات السينمائية والتلفزيون وكاميرات 
المصورين الصحفين ١ ٠‏ 

هى مقتل اوزدلد قاتل الرئئس الامرريكى كيندى مرخ قبل المجرم جاكروبى 

كانت التصاوير الملتقطة للحادثة واضحة جدآا حيث تعن القائل وبيده المسدس 
وقد اقترب جدا من المجنى عليه بالرغم من كونه فى مديرية الشرطة وتحت 
حراسة الشرطة * فهي دليل واضح على أهمال الفسرطة الفاضح وتواطتئهم 
قضية كوهسين :- 

كان وقد القاذة العراينة المفشركة برناسة الا بق الند عزعز عافكار 
.يزور القطعات العشكرية العربية على الحدود السورية ‏ الاسرائيلية + وقد 
سجلت هذه الزنارة بنتصاؤير اعتيادية ولدى أطلاع دائرة الاستتخبارات والامن 
العام. للجمهوربية الغربنة المتخدة على التصاوير شاهدوا من بن الوقدت شخض 
أسمه كوهين مسجل للذيهم كوه جاسوس اسسرائيق خطير ٠‏ وغكذا عرف 
من الصور الفوتوغرافية وقد حكم على أثرها بالاعدام ٠‏ 


له 


تصودر الاساحة النارية 


عند رمى طلقة ,سلاح نارى سعدس > بتدقة > رشاشة بيطبع وجه 
الترباس وأبرة الزناد واللقاف على فاعدة اللسرف ومميزات واضحة وكذلك 
تطبع حلزنة السيطانة على محيط المقذوف علامات ومميزات ٠.‏ ولاسيكن ان 
يتشابه اية سلاحين بالمميزات المجهربية الدقيقة بينهما ٠‏ 

فلو انطيقت 8 المميزات والعلاماتن ا ظرخين أو مقذوفين فدل هذا 
أنهما اطلقا بسلاح واحد ٠‏ تعرض هذه المميزات وعلامات التطابق يبصورة 
فوتوغرافية او صور مكروسكوبية تؤشر عليها ميزات التطابق ٠‏ وتكون هذه 
الصور بمثابة دعم لرأى خبراء الاسلحة واعضاء المحكمة والمحقق يشاهد 
بأنشسهم وجه التطابق فتقتئع الح يلرام 1 

يتعاون المصور الحنائى وخسراء الاسلحة النارية فى نهيئة مثل هذه 
الادلة المصورة ٠.‏ 


ميكروسكوب امقارنة ذو آلة التصوير :- 

بواسطة هذا الجهاز بالامكان اجراء مقارنة لموضوعين والحصصول على 
صور مكبرة على قطعة فلم واحدة ٠‏ انه من المفبد جدا الحصول على صورة 
لمقذوفين واح بجانب الآخر واظهار مميزات التطابق او الاحتلآف وهذه 
الصودة المكبرة للمقذوفين نظهر هل أنهما أطلقا بسلاح واحد أم لاه 

ان التصوير اللملتقظ خلال مكروسكوب المقارتة عنو لجزء معين من كل 
مقذوف ويفصل بين الجزئين خط وسطى ٠‏ ان المميزات المتطابقة في جزئى 
المقذوفين “شت.انهما اطلقا بسلاح واحد اذ :لسن بالامكان تابه مميزات 
تت ركها سبطانتى سلاحين مع بعض ٠‏ 


ره 


حية بستخدم 
بميكر 0 5 ة الذى د 

منفا متصلة 0 : المقارنة 
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أن مكروسكوب المقادئة يتألف من مكروسكوبين متصلين وصلا بصورة 
متوازية وجمعا بعدسة عشة واحدة وهذه تتصل بالة التصوير بقطعة 
أسطوانية محكمة ٠‏ وبالامكان دقع الاي جانيا والعمل بالممكر وسكوب 
وضبط التبثير بالعين * 

ان آلة التصوير (الكاميرا) مزودة بغالق وهى <الية من العدسسة 
تعوضها عدسة المكروسكوب وكما ,يظهر من الصورة يثيت كل مقذوفعلى 
قاعدة #تحرك للاعلى والاسفل ويمين ويسار وامام وخلف وذلك لكى سهل 
على الخبير عملية الفحص ووضع المقذوفين في حالة التطابق أن وجد ٠‏ 
آلة التصوير المنفاخية ذات عدسة قصيرة البعد البؤرى :- 

يفضل قسما من الخبراء استخدام مكر وسكوب المقارنة للفحص فقف_ط 
ويصور الظروف والطلقات بواسطة آلة تصوير ذات كرك طويل وعدسة 
قصيرة اليعد البؤرى ٠‏ و.يحصل على صودة مكبرة مباشسرة لكل ظرف 
او طلقة على أنفراد والمقارنة تتم بواسطة قص الجزء اللتشابه من الصورتين 
ووضعهما بحانب الآخر وملاحظة مميزات التطابق او الاختلاف ٠‏ 

تصور اللروف بوضعها تنحت آله تصوير عمودية على ط_رفها المفتوح 
وكذلك بالنسية للمقذوف النارى يشت بطين اصطناعى ومن الطبيعى يفضل 
الحصول على تاعدة لتثبيت الطلقة متحركة ويمكن تدوير المقذوف على نفسه 
لسهولة فحصه ومعاينته ٠‏ 

عند الرغبة فى الحصول على صود مكبرة مناشرة للف روف أو 
المقذوفات ,يفضل أستعمال عدسة: قصيرة البعد اليؤرى من النوع الجيد 
لتعطى صورة سالعة مكبرة متاشزة + 


أن من وأجبات المحقق عند حضوره فى محل حادثة قثل أو تحادث 
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صورة رقم - 54١‏ - 
الة تصوير منفاخية عمودية ذات منفاخ طويل وعدسة 
.قصيزة البعد البؤرى تستخدم للحصول على صور مكبرة مباشرة 
للخراطيش والطلقات 
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أطلاق عبارات 'اررية عليه ان .بفتش محل الحادث بصودة جيدة مع اللصود 
الجنائي وخبير الكشف عن المقذوفات النارية والظروف أو جزء من ظرف وفى 
حالة أجر اءه التحرى فى دور او محلات أقامة الاشسخاص المقستبه بهم ان 
يشحرى عن الاسلحة النارية وؤيرزم هذه الاسلحة والتفروف والمقذووات 
الحرمية ويرسلها الى مديرية شرطة التحربات الحنائية فرع الاسلحة الناررية 
وبرهى طلقات تنجريبية بالاسلحة المرسلة الفحص ٠‏ 

صنخدوق الاطلاق الخثيبى :- 

0 بحصل خير الاسلحة على طلقات (مقذوفات) نارية تجريبة 
بالاسلحة المرسلة للفحص لغرض مقارنتها ٠‏ ولاجل ان تكون هذه المقذوفان 
محافظة على شكلها والمميزات المطبوعة عليها ولسهوثة العثور عليها ٠‏ .يطلق 
فى صندوق خشبى مملوء بالقطن او قصاصات الاقمشة لكى لابتأثر المقذوف 

بالنسبة للمسدسات يكفى لمثل هذا الصندوق ان يكون طوله 4 أقدام 
أما اذا كانت الاسلحة المرسلة للفحصص بنادق فيتطلب صندوق طوله م أقدام 
,بوضع فى الاقدام الاربعة الاؤلى قطن جاف تسبتقر فى نهايته مقذوفات 
المسدسات والقسم الاخير فيملىء بقطن رطب تنستقر فى نهايته مقذوفات 
النادق 5 
ماذا تصسور اللقروف :- 

عندما يعثر اللحقق على ظروف (إخراطشى) فى محل الحريمة يكوق 
اجراء التصوير لايد من ألدذ شذة عن مايجرى بعملة الاطالاق ٠‏ 
ان الطلقة مؤلفة دن ثلاثة اجزاء :- 

اود كاله بن انارو 0ك التدوف ساني رغ آنا آن ون 


١‏ 7 0 لد 


رصاصة واحدة او مجموعة صجمات كما فى طلقة يندقية الصيد ٠‏ وعند 
الضغط على الزناد يضرب وجه الترباس تاعدة الطلقة وابرة الزناد الكسمولة.. 

والآن ماذا نتوصل الى نتيحة دائما ان ظرفين أطلقا بسلاح واحد 
او بالعكس من درامة عمبقة لصورتين مكبرتين التقطتا لقاعدتى ا 

أن سبب هذا وجه الترباس ,بختم فاعدة الظرف وهو عبارة عن قطعة 
صقيلة صلبة معدنية أما صنعت بالماكنة او باليد ولابد من وجود خطوط دقيقة 
على وجه الترباس فتطبع هذه الخطوط والمميزات على قاعدة الظرف ولايمكن 
أن يتشابه وجهى ترباس لسلاحين كما هو الحال اللخطوط الشكلية لطبعات 
الاصاببع ٠.‏ وقد يجوز أن يحدث فى وجه الترباس ندبه غير مضيئة نتيجة 
عدم العناية بنظافة السلاح كما ييحدث جرح فى اصبع شخص ما ونظهر هذه 
فى : طبعة أاصسيعه * 

وعند انفجار الطلقة يرتد الظرف على وجه الترباس بقوة تتراوح مابين 
8٠١9‏ طن على الانج المربع ونعلم جيدا ان الظروف مصنوعة من مادة معدنية 
النن من المادة المعدنية المصنوعة منها وجه الترباس * وبديهى فى هذه 
الحالة تنطبع المميزات وعلامات وجه الترياس على قاعدة الارف ٠‏ 

وهذه المميزات او العلامات أما تكون متوازية او دائرية حسب السلاح 
ودائما ان العلامات التى .يتركها سلاح معين يختاف عن بقبة الاسلحة ١ان‏ 
العلامات او المميزات التي يتركها وجه الترياس تشسه بطبعة أصبع السلاح 
وهناك علامات أخرى تساعد على تشخيص السلاح هى أبرة الزناد وعند صبناعة 
اله رك ران 20 سمل عد اد وان سكن إن ا شا 11 اك 
النى يتركها فالصورة المكرسكوبية المكيرة نسحل هذه المميزّات * 

-38- 


الاتتصسووت التترية م 

ال ل ا 000 
عدة طلقات بنفس السلاح وتصور هذه الظروف وتتقارن مع تصاوير الظروف 
الجرمية + والافضل ان #كون الظروف التجريبية مشابه للظروف الجرمية 
من حيث الصنع وذلك بسنسبب أختلاف المعدن الذى يضعع منه الظر فين 
فأن.اختلفا فمن المحتمل ان عمق عمق المميزات التئ .بتر كها. ونجه الت باش :سوف 
تختلف أيضا نظرا لاختلاف: صلابة المعدن المصنوع منه الظرزوف ٠‏ 

ويفضل كذلك وضع الطلقات التجريبية فى بكرة المسدس او الخزرن 
رح اله للوضعية التى . اطلقت بها الظروف الحرمية ٠‏ وأذا لع وت 
0 ه المسألة من المحتمل العلامات المصنعية فى قاعدة الظرف تؤثر على المميزات 

فى الظرؤف التحريية ٠٠‏ 

نرقم الظروف الجرمية والتجريبية داخل الطرف المفتوح من الظرف 
فالظروف الحرمية نرقم جا واج© ٠٠‏ الخ والتجريية تاوت” ٠١.‏ الخ 
وتحفظ ظروف كل قضية بظرف خاص بها ه 
تخلب كويد 

عند تصوير قنة الظروف الحرمية والتجرسية لغرض المقارية ,بحب 
ملاحظة كون فاعدة الظرف موازية لسطح الفلم تماما ٠‏ فأذا لم تكن قاعدة 
الظطرف موازية لسطح الفلم فأن الصورة المكبرة ‏ تكون مشدوهة وير دققةء٠‏ 
الامتتتاة 5 

ان العلامات او المنيزات المجهرية لكل سلاح تنطبع على قاعدة الظرف 

المعذتى اللين نسبيا عند الاطلاق وهذه الخطوط او الحفر او المميزات 
لاتتشسابه بالصورة المكيرة مالم توجه عليها خزمة ضموئئة جاسة من مصددر 
واحد بحيث تحدث. ظلالة وبذلك تتجسم المميزات ٠‏ 


اد 


صورة رقم - ؟: - 
اضاءة صحيحة لقاعدة الظارف استخدم مصباح ضسوثى وا<د وكانت 
الاشعة دوازية للقاعدة بحيث ظهرت على اوضح مايمكن 


صورة رقم - 545 - 
نفس الظروف اعلاة ولكن زاوية مصدر الاضاءة اختلفت فنشاهده أن 
المميزات الواضحة فى الصورة رقم ”5 - غير موجودة فى هذه الصورة 


0ك 


ان موضوع الاضاءة يعتير من المشاكل الرئيسية عند تحضير صود 
فوتوغرائية المظروف الجرمية والتجريبية * والاسلوب الجرد هو استعمال 
مصدر اضاءة واحد وينظسم من زاوية منخفضة بحيث تكون الحزمة 


الضوئية موازية لسطح الظرف ٠‏ وعلى المصود تحر.بك الظرف بعدة اتجاهان 


صورة رقم ب 44؟ - 
ح ١و‏ ؟ ظرفين جرميين عثر عليهما المحقق فى م<ل حادثة قتل 
رأس عرفاء فى الموصل طابقا ظرفين تجريبين مطلقتين بمسدس ورشاشة 
تعود للمتهمين * صور ملتقطة با ميكروسكوب 


85 - 


صورة رقم - 45 - 
فى الوسط ظرف جرهى لبندقية صيد عثر عليها فى محل حادثة قتل 
٠‏ فى مدينة الثورة طابقت ظرفين تجريبين اطلقا ببندقية المشستبه 
به صورة ملتقطة بالة التصوير المثفاخية استعدمت الاضاءة 
الجانبية من زاوية مرتفعة * لاول درة فى تاريخ الاسلحة 
بشاهد الخبراء مثل هذه ا كميزات 


حتى تظهر الممسزّات على احان مأ لمكو 

ومن المهم جدا أن تكون انحاء الاضاءة عن تصوير الظرفين الجرمى 
والتجرسى واد دون أن ا 
الافلام واكرشحات الضوئية :- 

ان أحسن .التصاوير لقاعدة الظروف هى الثى “نلتقط ,افلام متوسطة 
السرعة دققة الحسات من نوع بانكروماتك مثشل اكفا فتوبان > ايسثمان 
باتتومك اكسن وسحل هذه الأفلام المسرات الدقيقة ويعطى اين جيه 
وبالامكان تكبير هذه السلببات للححم المطلوب وهى بالطبع افضل مح الافلام 

ال 


السرريعة وبصورة عامة لايتطلب تصوير مثل هذه المواضيع الى امب تتخدام 
مرشح ضوثئى لعدم وجود الوان مختلفة ٠‏ وقد يستخدم المرشح الاصفر أو 
الاحمر عند تصوير اللروف المصنوعة من البراص ٠٠‏ 
لماذا تص ور المقذوفات :- 

ماهى المميزات او العلامات التي تسجلها الصور المكيرة المبكروسكوبة 
التى تقدم لاعضاء المحكمة لمقذوفين وهل أطلتا بسلاح واحد أم لاه 

عند فحص مقذوف نارى مطلوق بسلاح تشاهد على محيطه قد انطبع 
أخاديد زوجية وبواسطة عدسة مكبرة بسبطة تشس_اهد مثات هن الخطوط 
المستقيمة الدقيقة جدا سائرة بالااتجاه الاخاديد ه ولاتشاهد مثل ذلك عند 
وضع طلقة غير مرمية تحت العدسة المكبرة. * معنى هذا ان المقذوف النارى 
عند مروره بالسيطائة تنطبع على محيطه آثار الحلزنة ٠‏ عند صنع سبطانة 
المسدس او البندقبة او الرشاشة ٠‏ يتطلب حفر مجرى اسطواني فى عمود 
حديذى والخطوة الثانية صقل هذا الممر بصورة جيهة ٠‏ فكلتا العمليشين 
تترك خطوط وخدوش مجهرية ٠‏ وبعد الصقل نقص الاخاديد الحلزونية 
على طول السبطانة وفائدة هذه الحلزنة جعل المقذوف الذارى يدور حول 
نفسبه .لكى. يندفع باستقامة اكثر ويصل مسافة أبعد وهناك سكين خاصة 
لعمل الحلزنة فى السبطانة * عند الانفجار يتدفع المقذوف الثادى داخل 
السطانة بقوة الغاز التى تشراوح ما يتن 1٠١٠١٠‏ 00..هه باومد على الانج 
المربع ولا كان اللقذوف النارى مصنوع من مادة لينه سما وقطره.أكبر بقليل 
من قطر السبطانة ولهذا السبب ينطبع على محبط المقذوف ألاديد وتحوى 
هذه الاخاديد خطوط مستقممة دقيقة جدا وخدوشس وهذه التى تشابه طعة 
الاصبع. وتساعد خسر الاسلحة على مقارتتها » 


لا 


صودة رقم - 5؛ - 


طلقة جرمية عثر عليها فى حادث اطلاق عيارات نارية طابقت 
طلقة تجريبية اطلقت بسلاح اأنستبه به صورة هلتقطة 
بالميكروسكوب ومؤشر عليها سبعة مميزات لكلاهما 


أن المقذوفات النارية التى برسلها محقق الشرطة هن محل الحادث 
او التى .ستخرجها الطببب العدلى من جثة المتوفى وشكلها قد تلتوهه من 
نتيجة الاصطدام س7 صلب لايتمكن فى مثل هذه الحالات اعطاء رأى بها 
من قبل الخبراء مثل آثار الاصابع التى يعثر عليها خبير طبعات الاصابع فى 
مخلات الحوادث الحنائة ولاتحوى على ميزّات كافية ٠‏ 
القذوفات التجريبية :- 

يطلق خير الاسلحة النارية بأسلحة المشتبه بهم المرس_لة. الفحص فى 
صتدوق الاطلاق الخشبي ا تكون هذه المقذوفات مشابهة اندر 
الخرمية:من حيث الصنع واللون * 


نت دقااجه 


يكون عدد المقذوفات اللتجريبية من مده وترقم تات” ٠‏ الخ ٠‏ 

تصوير المقذوفات الناربة :- 
بفضل تصوير المقذوفات التى ,برسلها المحقق وخاصة اذا كانت مستخرجة 

من جشة القتيل * 

فالصور الملتقطة تسحل المواد العالقةبها مثل خوط ملاس او دم منتخثر 
٠٠خ‏ فكون لها قبمة كدليل * 

ولغرض المقارنة يجب ان تنظف المقذوفات بعناية والمقذوفات الماوئة 
بالدم تغسل بمحلول الملح وفي حالة تلوثها بمادة الكريز تنظف «المنزيين او 
تنوا كلوريد الكاربون ٠‏ 
تجلب التشلوش : 

من الضرورى جدا عند تصوير المقذوف الجرمي والتجريبى انتكون 
المسافة متساورية بين عدسة آلة التصوير والمقذوف فى الحالتين ومن نفشن 
الاداريية م اناك بيك ان يكون المقذوف النارى موازى لسى طح الفلم 
والا لتعذر الحصول على صورتين تنطيق المميزات بينهما للمقذوفين الذين أطلقا 
سسسلاح واحد ٠‏ 
التبة ب :- 

يجب ان تكون صود المقذوف دقيقة (نبت) فى كافة اقسامها والا سوف 
تعترضص المحكملة او الخصم ويدعى الم حالة وجود جزء من الصورة غير 
لست ان ذلك عمل بتقصد ٠‏ 

والواقع انه من الصعوبة عند تصوير موضوع صُغيرا اسطوانى الحصول 
اللخارجى تكون المواضيع المصورة دهقة ومضوطة لعدة .بازدات شما ف 


سعد إابقة اعت 


التصوير القريب المواضيع الصغيرة يكون عنق الحقل قصير جدا لايتجاوز 
جزء من الاج ٠‏ وبالرغم من هذا على المصور الحنائى ان بحاول مرا تعديدة 
0 الاسلوب الصحيح حتى .يحصل صورة مبأرة فى كافة اقسامها 0 

فالاسلوب الصحيح هو ان يضبط الننت على منتصف المقذوف النارى 
والعدمة على أوسع ل ركع اللقداد الاسورة يي ان زمدر اح السي: 
مثلا *اوبراعى موضوع الاضاءة + 

ان ماقلناه عند نصوير المقذوفات النارية ,يطبق عند تصويو قاعدة 
الظروف ولكن بالنسية لقاعدة الظروف مستوية .سهولة تحصل على صودرة 
دقيقة فى كافة اجزاءها ولكون عمق الحقل قليل جدا فاحانا نقرة الابرة 
تكون دقيقة التبائ ٠‏ 
الاضاءة :- 

ان أضاءة المقذوفات النارية (الطلقات) لغرض تصويرها اسهل من اضاءة 
الخراطشن والسبب ان المميزات أو العلامات المجهرية على قاعدة الخرطوشة 
تكون باتجاهات مختلفة بيئما فى المقذوف تكون المميزات على اوضح مايمكن 
ولكن بصورة عامة تصوير المقذوفات ا من تصوير الخراطيش ٠‏ 

ليست أضاءة المقذوفات بهذه السهولة ,سمب كون المقذوف اس_طوانى 
الشكل وللحصول على مميزات يتطلب استعمال مصدر ضسوثى واحد من 

فالمنطقة القرنيبة من المصباح تكون اضائتها قوية والجزء الآخر منالطلقة 
في منطقة الظل عليه بتطلب استعمال مرآة صغيرة وضع بالجهة المقابلة المصدر 
الضوئى اتعكس الاضاءة على المنطقة القليلة الاضاءة بالمقذوف * 

اغرض المقارئة بن المقذوف الجرمى والنجريبى يجب أن تكو الصورة 


داكآة - 


النهائية «متشابهلة من حيث اللون والظلال ٠٠‏ ان المقذوف يتأكسد بسرعة ولهذا 
السبب تشاهد المقذوف /١‏ لجرمى يكون اغمق: اونا من المقذوف التجريبى ٠‏ 
ولهذا بيجب مراعاة ذلك اثناء التصوير ففى تصوير المقذوين بريكروسكوب 

المقارنة فبالامكان تنظيم الاضاءة وجعلها متساوية بواسطة الدايفرم اليؤبوى 
لكل من العدستين الشيثية للميكروس كوب ٠‏ اما اذا كان التصوير بواسطة آلة 
التصوير المنفاخية العمودينة لكل مقذوف على انفراد فيتعذر مسماوات الاضاءة 
ولكن يلحأ الخير عد الحالةٌ وضع المقذوف النارى الجرمى فى محلول 
الامونيا عدة دقائق حر ا لون المقذوف الاصلى فقط ولا 0 اندم 
المحلول على الميزات أو ان الخير يختار مقذوؤات نارية تحر سة مشابيهة 
للمقذوف النارى الجرمى ٠‏ 

على العموم عند اضاءة المقذوف النارى لغرض التصوير تتحدن حالات 
ضوئية لمءان وهذه تؤثر على المميزات بل تمحيها ولغرض معالجتها نس تخدم 
مرشح خاص ٠‏ على المصدر الضوئى وآخر على العدمنة * ان مرشح واحد 
على العدسة لايكفى للتغلب على الهالات الضوئية على سطح المقذوف النارى 
ال 0 
تصوير الاسلحة النارية الجرمية : 

اذا سر ال ؟ 

ان كل سلاح نارى له علاقة ببجريمة يفضل ان يدود وتربط الصورة 
كتسجبل دائمى لمبرز جرهى مع الاوراق التحقيقية * ان المحكمة غاللا ما 
000 انعقادها للنظر بالحر يمة وهناك احثمال ال ققد أ ,مرق المسدس ٠‏ 
أن وجود الصورة تكون فى هذه الحالة ذات قبمة للئنه اهد الذى يشخص 
المسندس من الضورة وسين أن هذا المسدس .يعود الى ريده 


كات 


اكدلك عد أاسشميال السلاح النارى لفترة من الزمن قد ,يصاب بعؤاردض 
كخدوش او 2 أ 5 

و تعتبر هذه مميزات قد بشيخص السلاح من صورته وريصور السلاح 
النادى أو جزء منه كميرز جرمى فى قضية ما عندما يشاهد علية الخير آثار 
طبعات أصابع أو بقع دموية أو خصلة من الشس * اه شدة خارجية على 

فى مدينة ونجستر كلفا اثنين من افراد الشرطة بتعليغ احد المشتبه بهم 
ولا ذهيا الى داره أطلق من بندقبته الصدية على أحدهما فأرداه تشلاء تحرك 
الثانى ووصل الدرعه 4 باب الدآر ولما ارات الدخول امد يده ال عمال 
للدم 210 ضربة قوية سقط من بده المسدمى وهرب امتهم ولا القى عله 
القيض بعد فترة وحضر أمام الحاكم انكر أنه ضرب سدص الشرطى الذى 
حاول الدذول الى بيته وادعي ان ضرب الآخر شتبحة مقاومة للشرطين له 
وخوفه منهما وانه فى حالة دفاع عن نفسه ولكن المحقق بين للمحكمة :ان 
لاحظ أثر الضربة على المسدس وبندقية المتهم وقد ارسلها الى التحريات 
الجنائية لغرض الفحص وقد ارسلت تصاوير للمحكمة مع رأى الخبراء تثيت 
التشابه إن الاثر بن وهذا دليل على كذب امتهم ٠‏ 

نؤخذ تصاوير الاسلحة النارية التى لها علاقة بالجريمة كالمسدس بححم 
إيقارب الحجم الطتبعى ويصغر ححم اللندقية د الرشاشة وريفضل وضعه على 
قطلعة كارتون نضاء أو عل قعلعة زجاجية للتخلض من الظتلال وتكون آلة 
التصوبر عمودية على السلاح ويستعمل فلع متوسط السرعة مثل بانتومك أو 
اكنا فنوبان 5 
يجب ان لا تكون آلة التصوير قرية هن الشلآح ولا بعيدة مسافة متوسطة 
ولا. تستخدم عدسة قصيرة اللعد البؤرى أو طويلةا البعد وائما يستعمل عدمة 


داقة- 


متوسطة البعد البؤرى فى تصوير مثل هذه المواضع * 
استتعمال منشود زجاجى قائم : 

لغرض اراءة أعضاء المحكمة 1١‏ لميزات على وجه الترياس وابرة المسكاس 
التي طبعتها على قاعدة الظرف ونقرة الابرة ٠‏ ينستخدم منشور صغير ه4درجة 
أمام العدسة لتصوير وجه الترباس وابرة الزناد * اذ قد يمتقد البيض ان وجه 
الأرياين ماري وغير حاوى على الخدوش او المسزات * 
أسلوب عرض الصور : 

أن مهمة الخير ان يعرض الصود باسلوب معين بحيث يظهر للمحقق 
واعضاء المحكمة أن المقذوف أو و الظرف الجرمى والتجريبى اطلقا بس لاح 
واحد أم لا 5 

حب ان تتذاكن بدائما ان الشخص السوى برى صعوبة عندما بقارن 
موضوعين ما لم .يجءل هذين الموضوعين أو الجسمين واحد بجانب الآخر ٠٠‏ 

ولهذا على الخير ان يضع التصاوير. واحد بجائب الآخر لتسهيل رؤية 
التطابق وتلصق هذه التصاوير على قطعة من الكارتون ونؤشر نقاط التطابق 
وترقم بنفس الارقام * 

يستخدم اسلوب لصق التصاوير المؤشرة فى قضايا طبعات الاصايع أكثر 
من قضايا الأملحة + 

وعلى العموم هناك ثلاثة اساليب لعرض صو المقذوفات اللنارية 
والخراطش الاول أذا كانت التصاوير ملتقطة بواسطة آلة التصوير المشتة على 
مكروسكوب اللمقارية فتثبت الصور على قطعة من الكارتون وتؤشر مميزّات 
التطابق للمقذوفين الجرمى والتجريبى أو الخرطوشتين الجرمية والتجريية» 

- 1*6 


الأسلوب الثانى هو أستخدام آلة التصوير العمودية فتؤخذٌ صورتين لكل 
مقذوف جرمى وتجرريبى أو للظرفين الجرمى والتجريبى * 

دن الشورين للمستوف الدري والت ري عل قطقه كارنون 
واحدة بجانب الثانية وتقص الصورتين الآخريين كل منها الى فسمإن بحيث 
تظهر مميزات التطابق فى الجزئين وتعلق على نضى الكارإنون فى القسم 
العلوى للمقذوف الحرمى والتحرريبى بحيث تظهر التطابق بوضوح * 
الاستطروت نت 2 

هو تصوير المقذوفات والخراطش الجرمية والتجريبية على فلم موجب 
بدّل ودق فوتوغرافي ٠ه‏ وعرض هذين الفلمين بفانوس سحرى صغير وآحد 
على الآخر لاراءه التطابق أو عدمه ٠‏ 


2 


2 


الظرفين رقم ١‏ و؟ جرميين عثر عليهما المحقق فى محل حادثة قتل 

فى قلعة صالح ٠‏ الظرفين © و 4 تجريبين اطلقا بمسدس احد 

المتهمين فى القضية هن قبل خبير الاسلحة * وقد أشرت سبعة 

هميزات على كل هنها تثبت التطابق بين الففروف الجرميسة 

والتجريبية ٠‏ صور ملتقطة بالة التصوير الخاصة با ميكروسكوب 
ا ل 


نصوير ا مخطوطاتن 

كان خبراء المخطوطات فى العالع قبل أكثر من مائة مسنة ييحضير 
المحكمة بشعر طويل مستعار والرأى الذى يقدمه لل.حكمة عبادة عن استنتاج 
رظلهال أنه ناه معرسات 2005 ار لم7 

لم يكن للخبراء القدامى ثقافة علمية أو قوانين خاصة لكى يتوصل 
الى رأيه عندما .يفحص الكتايات البدوية أو المطبعية أو التواقيع 66 ألخء 

قبل مستين سسنة ظهر في العالم خيراء مخط وطات ادخل اس تعمال 

الممكر وسكوبوالرياضيات والفحص الكبمياوىوالتصوير الفوتوغرافيوالات 
القنامى فى أعمالهم * 

ان خبراء المخطوطات الحديثين يصود ويكير القضايا التي ترد اليه 
لنفنحص ويؤشر مميزات التشابه او الاختلاف ويقدمه مع رأيه الى اعضساء 
لك إن ال ار امار لك .كور أفل امن درل ركد 
لاتلتزم نه المحكمة >« 
أستعمال التصاوير المكبرة : 

ان الكتابات البدوية وكتايات آلة الطابعة والتواقع كلها صخيرة عند 
فحصها بالحجم الطببعى فوقة ‏ يي" الككنة أن التواقيع وهل هى 
ضف أ مرورة أو نسييه نضا حي |الجارظاق اللقدة الالمصرة 
وللحصول على تكبير دائمى للكتابة الندوية 1 التواقيع «٠‏ الخ سس لخدم 
التصوير الفوتوغرافى لتصوير وكبير الكتابة المطلوب فحص ها والمقياس 
المطلوب مقارنتها بها وبذلك تسهل عليه عملية الفحص والمقارنة وبسهولة 
بشاهد مميزات التطابق او الاختلاف * 


امات 


صورة رقم - /اؤ - 


ورقة نقدية فثة عشرة دنائير حقيقية 


صورة رقم 58 - 
ورقة نقدية نقدية فئة عشرة دنائير مشكوك بكونها مزورة ارسلت للفحص 


5 1٠5 


صورة رقم - 9غ - 
جزء مصور ومكبر هن الورقة النقدية الحقيقة يظهر فيه 
الزخارف الدقيقة بقيت محافظة على شكلها ٠‏ الخطوط مسترسلة 
وكثافة الحبر فيها متساوية 


صورة رقم - 50-06 
نفس الجزء مصود ومكبز بنفس النسبة من الورقة النقدية 
المشكوك فيها ,بظهر فيه الزخارف فقدت شكلها ٠‏ الخطوط غير 
سترسلة وكثافة الحبر فيها غير متساوية 
0 كر 


كشال : 


ارسلت مديرية تجنيد الكرخ استمارة عليها حتم كاه كر ور 
ومعه ختم الدائرة الحقيقى الى مديربية فسرطة التحريات الجنائية ب فرع 
المخطوطات - وقد طلب خبير المخطوطات من شهبة التصوير الجنانى 
تصوير وتكبير النموذجين فصور النموذجين بواسطة آلة التصوير المنفاخة 
بنفس الححم الاصلى ٠‏ و كبرت السالبيتين اربعة رات الحجم الاصلى 
شل اه والظرر لكر أده لك را ارات رسال 
كرون الحم المشكوك به مزور + ونقاط الاختلاف هى ما بلى :- 

* قطر الختم المثسكوك به أكبر من قطر الختم الحتبقي‎ - ١ 

نقطة الفاء بالختم المزور يعيدة مما الثانية وضعها طببعى ٠‏ 

”ا زأوينة المثلث العليا ٠‏ درجة بسنما نفس الزاوية بالختم الحقيقى 
«*/ درحسة * 

- الزاوية المحصورة بها كلمة هديرية اصغر من الزأوية المحصورة 
بها نفس الكلمة ٠‏ 


صورة رقم س ١ه‏ ب 
فى اليمين صورة مكبرة لختم مديرية تجنيد الكرخ ‏ مقياس 
للمقارئة ‏ فى اليسار صورة مكبرة لختم ارسل للفحص مشكوك 
بكونه مزور وضعت الصورتن المكبرنين جنبا الى جنب 
واشرت هميزات الاختلاف ديئهما 
2-5000 


ف العلامة * غير منتظمة زائدة العلامة منتظلية * ٠‏ 

فعند تقديم الصودة المكبرة المؤشرة مع رأى الخبراء الى المحكمة فأن 
هذه الصورة تدعم الرأى وتلتزم به فالصودة المكبرة ة تغنى الخبراء من جاب 
المكروسكوبٍ أو العدسة المكيرة الى قاعة المحكمة لكى يشاهد اعضاء 
المحكمة التطابق أو الاحتلاف بالتواقيع او الاختام او الكتابة المطالوب مقارنتهاه 
؟ - المساطر الشثمفافة : 

ير من الناس ددع نقاط التطابق او الاحتلاف بان ا ا خطية 
3 كتابات آلة طابعة او تواقيع مالم لومم هذه واحدة ببحانب الاخرى لغر ض 
فحصها ومقارتتهسا * 

فمثلا : توقبع شخص فى صفحات مختلفة من سجل او عدة سسجلات 
وطلب مقادئتها مم نماذج توقيع الشيخص ٠‏ قيصعب على الخبراء فى هذه 
الحالة مقارنة هذه التواقيع سواء بواسطة الميكروسكوب او العدسة المكبر 
دك ضوريه كال تويع فى الذهن والانتقال الى المقياس اشاهدة الشطبات أو 
المميزات فلو صورت هذه التوافيع كلها عع المقاس او 0 جنا الى دنن 
وشاهدتها العين مرة واحدة بهذه ال<الة تسهل عملية الفنحص واللقازتة 
ويتوصل الخبراء الى الرأى الصحيح ويقدموا رأيهم مع الص-ود الى الحكية 
التى بشاهد اعضاءها النقاط التى أستند اليها هؤلاء الخبراء للتوصسل الى 
المطابقة أو الاحتلاقف ٠‏ 
آلة التص وبر كمكقق : 

أن التصويبر الفوتوغرافى .بساعد خبير المخطوطات على اكتشاف حتائق 
قد لااراه عين الخير المتمرسة على فحص الوثائق سسواء أستيخدم العدة 
المكبرة أو الميكروسكؤب ٠‏ 


لات 


مثال على ذلك عند التصوير بالاشعة تحت الحمراء أحيانا لمستند ,يظلهر 
للعين آنه مكتوب ,بنوعية وأحدة من الحير يتما تسعجله الاشعة تحت الحمراء 
فنا كنت بنوعين يختلف تر كبمهّما ٠‏ 

قضية وردت كمببالة لمديرية شرطة التحريات الجنائية فرع المخطوطات 

وكتبٍ على ظهرها ارقام نمثل مبالغ مختلفة نظهر عند الفحص بالعين أنها 

مكتونة بنوغة واحدة من الخير احملت الى شعية التصوير الحنائى وقد صورت 
هذه الارقام أولا بالاشعة الاعشادنة ثانما بالاشعة المافوق البنفسحة “لشفا 
بالاشعة تحت الحمراء * 

اولا ‏ الصورة الملتقطة بالاشعة الاعتباد.ية مسمحلت الكتابة متساوية 
كما تراها العين المجردة ٠‏ 

ثانا الصورة الملتقطة بالاشعة المافوق البنفس بحجية سجلت الميلمم 
4٠ -‏ دينار اقل كثافة من بقية الارقام * 

ثالثا ‏ الصودة الملتقطة بالاشعة تتحت الحمراء لم مسجل الملغ-//٠ه4‏ 


صورة رقم - ؟ه - 
أ - صورة ملتقطة «الاشعة الاعتيادية 
ب - صورة ملتقطة +الاشعة اكافوق البنفسجية 
< - صورة ملتقطة بالاشعة تحت الحمراء 


ع 2 


دينار هذا دليل ان هذا المبلغ كتب يحبر مغاير للمبالغ الآخرى * 

وهكذا بالامكان تصوير صك بكونه قد جرى عليه اضافة او تحشيه 
ل ا ل ل دك لين ال و ل الفط 
المكبرة او المكروسكون كا ما صور الصك :الاشعة بحت الحمراء سحل 
ار ال 


الآلات :- 

اله السككوير - 
تستخدم آلة تصوير منفاخية ذات كرك طويل بحيث يمكن كن 
على صودة بنفس ححم المستند او أكير عدستها انستكمات مص ححة 
نماما ضد الاخطاء ه ويتطلب كذلك ركيزة للالة 3-وية يلاقى المصود 
صعوبة لجعل سطح الفلم والعدسة والمستند بصورة متوازية لبعضها 
تنام وان التواتى شرورى ذاه 
ان آلة التصوير ذات ححم ه « انج أو م »ا ٠‏ ١انجضر‏ ؤرية لتصوير 
قضابا المخطوطات لكى بحصل المصور عن صور سالبة مكيرة مباشمرة 
وبالامكان استعمال آلة تصوير متوسطة الحجم وتكبير الصور السالبة 
بآلة تكبير لعمل الصود التي تعرض للمحكية ٠‏ 
ويفضل ان تكون آله التصوير المنفاخية عمودية بحبث تكون مثيئه على 
قاعدة عمودية وتتتحرك للاعلى والاسفل وماسك الفلم قابل لتغير الحجم 
من ه "7 أنج الى جم » +ع أنج أو اقل 5 
بك الخال اله تسر انار طتفات الخاة لتصرين السطمنات 
الصغفيرة ٠‏ 0 


لا 


:"- العدسسات :- 
ان آلات التصوير التى تستعمل فى تصوير قضايا المخطوطات ,يجب ان 
تكون عدساتها ذات جودة عالية جدا وأبعاد بؤرية مختلفة وقابلة للتغير 
وما كان تصوبر المستندات لاستعمالها كأدلة فى قضابا جنائية شأنها 
كلق كلل علي تالدياك وي الو فرق سجية و 35 الملا 
لكر فاك عدر الكرر ال ال ري الت 2217 106 
ويستعمل صورة كأدلة تعرض للمحاكم ٠‏ 

عند تصوير المستندات يحب أن تكون فتحة العدسة صغيرة 15> 
37 ويفضل أن تكون العدسة قصيرة البعد اليؤرى وقابلة للتغير فآألة 
التصوبر المنفاخية م * ٠٠١‏ انج يكون معها عدسات ذات أبعاد بؤرية 
مختلفة ١‏ أنج © أنج» »انج و 18 انج ٠‏ فمواسطة العدسات الثلاثة' 
١‏ انج و “#انج و + انج ,بحص لالمصور على صورةسالئة مكبرة ماشرة 
دون الحاجة الى استعمال المنكروسكوب ٠‏ 

2 دخان واف اليه عد ور الات 15 6 
يكون المستند قريب جدا من العدسة لثلا ترك ظل على المستند وييجب 
ان تكون واقبة العدسة أطول من نلك التى تستعمل فى التصوير 
الخارجى ٠‏ ان الواقية هذه ضرورية جدا عند نصوير مستند بأستتخدام 
اضاءة جانبية قوبية وهن جانب واحد * 

* - اميكروس كوب :- 

ان آلة التصوير المنفاضة ذات الكرك الطويل والجهرة بعدسة 
قصيرة البعد البؤرى نكر جزء مح المستند لغاية ه؟ مرة على الفنم 
مباشرة وطببعىان يكون الفلم كدير بسع لهذه النسبة من التكبير «ولكن 
آلة التصؤير اللثبتة على جها الكروسكوب تستعمل الحصول على 

-158آ1 ته 


تكبير ار رن ه” مرة لتصووبر كلملة أو جزء من كلمّة ( اضافة )حسما 

بتطلب الموضوع ٠‏ 
5 - الممسططر الشسفافة :- 

بتطلب موضوع نصوير قضايا المخطوطات بالاضافة للآلات التى 

ذكرت وسائل قباس تصور مع المستندات عند عمل عرض صورى 

لتتطلع عليه المحمكة ٠‏ 

أولها مسطرة ورشة وضع مع المستند عند التصوير وبواسطتها تضضصمط 

نسبة التكبير فمثلا وضعت مسطرة ودقية طولها انج واحد بالقرب من 

االسقد ولاق طول الصورة على لوحة التبئير 5 انج معنى هذا ان التكير 

هو 5 أضعاف وتلاحظ المحكمة ذلك على الصورة النهائية . 

ان خبير المخطوطات بستعين بأدوات مختلفة منها قطعة زجاجبة 

عليها خطوط متوازية أفقية وعمودية ومشكلة مربعات متساوية كذلك 

ان وزوايا كلها مصئوعة من الزجاج الشفاف يستخدمها عند 

اجراءه الفحوصات على الكتابات اللدوية والمطعة * 

ان تصوير المستندات التى ترسل الى الخيراء لغرض الفحص والمقارية 
يتوقف على نوعة وأهمية القضية فهناك بعض المستندات المهنمة ببتطدل__ب 
استتساخها أولا ومن ثم اجراء تصوير مكبر لجزء منها أو تصوير 
مبكر وسكوبي ٠‏ والمستندات المهمة المرسلة للفحص يحب ان تصور على عدة 
الإرضعة الى ندال بها ولا يجوز وضع دقع أو تاريخ أو أية علامة على 

المستند المرسل للفحص* أما نماذج الكتاباتالمرسلة للفحص والمقارنةمع 
ذلك المستند فيؤشر عليها بقلم رصاص * 


- اناا كت 


التخاب الافلام :ب 


عند تصوير الوثائق أو المستمسكات الخطية الحقيقنة او المشكوك بكونها 


مزورة ا جرى عليها انحئسة أله اضافة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ سنواء كا مكتوبة بقلم 
رصاص أو بالقلم الحير ,بجحب 0 تكون الضور مشابهة اسيل من الحللات 
التباين “والملظهر العام ٠‏ 


تصور الكتابات المدوية بقلم الرصاص بأفلام تعطى تاينعالى بانكر ومانك 


.بر وس ولايبصلح هذا للكتابات بقلم الحير لل ستخدم افلام متوسطة السمرعة 
ذات حتننات دقيقة من نوع اكفافنوبان أو ايستمان بانتومكاكس ٠‏ 

الا ا لوو لقال وروت لاني ري لصتو الى رع راطق لالاإتاك 
المطلوب فحصته اذ ان الكتابات اللدوية لفطل للفحص قد بيتطلب خيراء 
المخطوطات من المصود: الحئائى تصويبر المواضيع التالية :- 


1 


.اظهار التشابه أو الاختلاف فى شكل الكتابة بين كتابة(المقياس)والكتابة 


المطلوب فحصها ٠‏ 

اظهار نوعية الخط فى المستند المشكوك وبيان الرجفات وعدمالاست رسال 
فبه أو بالعكس ٠‏ 

اظهار الكلمات أو :الاسطر الذى اجرى عليها رتوش بالقلم وآثار القلم 
الذى ترركت ؟ 

اظهار ننظيم اسبقنة الكتابة فى حالة نقاطع. خطين .٠‏ 

اظهاز كون قسما من الكتابة على مستند كتبت قبل طي ذلك المستنذ أو 


أظهان كون الكتابة كتبت بنفس القلم وبنفس الحبر أم لا .٠‏ 


' ان الظاهرة المعزوفة لدى الجميع أن لد شين نكاس 
للحروف وكيفية ربط الحروف مع بعضها والتنقيط ٠‏ 


-1١19- 


فعندما يطلب من الخيير مقارنة نموذج كتابة شخص مع السستئد 
امه ك فيه ولغرض تسهيل عملية المقارنة ,بطلب الخبير من المصور الحنائى 
اجراء تصوير الكتايات وتكبيرهما مع استعماك الز.جاجة ذات المر بعاتعلها .٠‏ 
ا ا 
انين الى ثلاث مرات او اذا كانت الكتافة بالحبر تكبر من اربعة الى 
سه لراك 

احبانا المزور يقلد توقيع شخص بواسطة الاستنساخ او مستند كامل ٠‏ 
فاذا انطبق التوقيع أو الكتابة اللشكوك بها مع التوقيع او المس_تند الاصى فهذا 


صورة رقم ير 55 
فى الوسط صورة مكيرة لتوقع شخص صور بالاضاءة الحانبية 
سجلت آلة التصوير اثار ضغط القلم على الورق والذى يدل على قيام 
المزور باستنساخة من توقيع شخص اخر ٠‏ يصعب عل خبير المخطوطات 
ملاحظة ذلك ان كان التوقيع بالحجم الطبيعى ٠‏ الصورتين فى الاعلى 
والاسفل مقياسين للمقارئة صورت وكبرث بئفس اللسبة ٠2‏ 


-11١*- 


ندل على التزوير اذ ليش بالامكان ان يكنت شخص.مرنين نفس الكاية 
بالضبط لكافة الكلمات والحروف 


فلغر ض توضيح التزوير .يصور هذين المستندين بعد وضع قطعمسة 
زجاجية ذات المربعات اثناء التصوير وريظهر الصود المكيرة التزوير بوضوحء 
أد يصون أل سق عل حم وكدر تاوصا اال قن لقم قفرعن القند 
من التطابق يمسك التصويرين المكبرريناحدهما فوقالآخر ويوجهبر وجكتور 
إ( مصباح ذو ١١١‏ شمعة داخل عاكس ) من الخلف ويحاول الخبير تطببق 
الحروف والتقاط والكلمات فأذا انطبقت دل على التطابق وبالعكس» والاسلوب 
الاخر تكبر السلبيتين على ورقة تكبير واحدة لجعلها قريبة من عض اغرض 
التطيق والمقارنة * 
وعية الخط :- 

الاسلوب الثانى في استخدام التصوير الفوتوغرافى لعرض الكتابات 
الندوية لاراءة نوعية الخط هل أن الكتابة مقلدة أو مستسخة ٠‏ وعلى 
الاغلب يقوم المزور برسم خط الشسخص الذى يريد تزوير كتابته وبهذه 
الحالة بشاهد الخير ان حركة القلم متقطعة عدم الاسترسال بالشطبات فلو 
اراد زيد تقليد توقبععمرو وكان عمرو يحتاجعشرة توقفاتوعند فحه ى توقيع 
عبمر يشاهد الخبير عشرة توقفات ولكن زيد يحتاج خسين توقف حتى 
رضم توشع عمرو هذا بالاضافة الى وجود الاهتزاز والرجفات والوقفضات 
التى لاتشعاهد فى التوقيع الاصلى ٠١‏ 

ان هذه الملاحظات صغيرة وقد لا تشاهد عند الفحصص ,العين الحردة 
ولكن عند تصوبر وتكبير التوقبعين من اثنين الى عشرة هرات 'نظهر بوضوح 
هل ان التوققع مقلد ( مرسوم ) أو مستنسخ * 


-115- 


صورة رقم - هه - 
الاضاءة النافذة اسلوب كقارئة الاختام 

علد وضع الصورة المكبرة للختم الحقيقى المقياس- على الصورة 
المكبرة بنفس النسسة للختم الشمكوك فيه وتوجيه اضاءة 
بروجكتور ٠٠١‏ شمعة من الخلف وتطبيق كلمة على كلمة 
وحرف على حرف ونقطة على نقطة فاذا الطبق دل على أن الختم 
الشكوك فيه حقيقى وبالعكس ٠‏ 
الختم قى هذه القضية كان حقيقا 

-ة11- 


ترنيش أو نظليل الكتابسة :- 

الامنلوب الثالث هو أستخدام الصو الفوتوغرافية لعرض أو أظمار 
الكتابة التى جرى عليها تضليل او توش فى قسما منها وتقديمها للمحكمة مع 
رأى الخراء ٠‏ 

دائما المزور لا يرضى على الصيغة النهائية للكتابة التى زورها شةوم.عمل 
دتوش او تضليل عليها بواسطة قلم الرصاص او الحير ْ لحعلها مشابهة 
للنوذج الذى قلده ٠‏ وطبعى عند مششاهدة الخبير اماكن الرتوش أو التضديل 
الذى قام به المزور وف بشبك فى كون الكتانة مزورة ٠‏ 

كنذا كادف اللرتوردى الى كشوت الات الجريت قير الاككالة افيف تررق 
عناية فهذا يدل على ان الكتابة حقبقية اما اذا كانت الر:وش قد اجريت بمهارة 
وحذق فهذا يدقع الخير الشك فى كون الكتابة مزورة ٠‏ 

ان الرتوش والاعادة على الكتابة الاولى إذا اجرى بمهارة ودقة لابظهر 
عند فحصه بالعين المحردة ون عند اتصودره وتكبيره 7 فالصورة المكمرة 
توضح ذلك وخاصة اذا ما اعتنى المصور بالاضاءة ٠‏ فستخدم المصور الاضاءة 
النافذة وهذه تظهر الرتوش التى اجريت القلم الحبر بوضوح ٠‏ أن الحبر 
المضاف على الكتابة الاولية عند اجراء الرتوش لايغير لون خطوط عند تسليط. 
عليه الاضاءة المباشرة ولكن الاضاءة النافذة ( ,يوضع مصسباح الاضاءة خاف 
المستند اثناء التصوبر ) نظهر التظليل والرتوش ولاترى هذا العين المحردة ٠‏ 
وتصور السطور 31 الكلمات الني جرى عليها ر:وعسن او تضليل بواسطة 
الاضاءة النافذة وتكبر من ١١#‏ مرات وتؤخذ عدة صور وتقدم قسما منها 
التى نظهر ول بوضوح مع راى الخبراء الى المحاكم ٠‏ 

كذلك الكتابة ,القلم الرصاص والذى أجرى عللها رتوش تص_ودر 
بالاضاءة المماشرة وقلم ببانكر ومانك بر وسس وتكبر عدة مرات 5 


5-5 كك 


على المصور الجنائى أن يتجنب الصور الفامقة لانها لانظهر التدرج 
اللونى فى الكتابة المرتشة ٠‏ 
سما ومعلسة هد 

الاسلوب الرابع : استعمال التصاوير الفوتوغرافية لاظهار الخطوط 
المتقاطعة أيها رسمت اولا ٠‏ مثلا اجرا «تغير على الارقام ١‏ يبدل 5 أو .ه مثلاه 
تعمل 4 عند رسم خط يقطع اخر ففي نقطة التقاطع يتسرب الحبر فى الخط 
القديم وكمية الحير المتسرب ييتوقف على نوعية الحير ونوعة الورقة ٠‏ 

وان خبير المخطوطات لاحل ذلك بواسطة الميكروسكوب ولكن عند 
امال اله الطرر0 وتكبير محل التقاطع من 0 بطر السورة 
المكبرة النهائية هذه الحقيقية بوضوح ٠‏ 

ان هذا ينطبق على الكتابة بقلم الحبر اما قلم الرصاص فأذا رسم الخ 
الاخير بقوة فيؤثئر على سطح الورق ويالامكان ملاحظة ذلك بالمنكروسكوب 
وسحل هذا بالتصوير المجسم ٠.‏ 
الكتابة بعد طى الورقة :# 

الاسلوب الخامس تستعمل الصود الفوتوغرافية لعرض الحقيقة ٠‏ 

ان فسما من الكتابة كتيت قبل طى الم تند والقسم الاخر كتنت 
بعد طى المستند وهذا مما يشت التزوير ٠‏ ان تتذه الكثابة اضفت بعد طى 
السلتتد ٠»‏ 

عند طى ورقة الافها الداخلية تتقلص والخارجة تنسط وأكثر منها 
ان طى الورقة معناه احداث جرح دائمى بها لانه لايمكن اعادة الياف الورقة 
الى وضعها الطسعى * 


الات 


الطى تنكسر ٠‏ ؤغند الكتابة على .منطقة الطى تختلف الكتابة تمامأ بالاضافة 
الى كونها تعتمد على نوعية الورق والحبر و-الة القلم فالشطبات تكون اعرض 
وينتشر الحبر فى الياف الورق المنكسرة وتصور وتكبو دن ١١_هلا‏ مرة 
الكتابة على منطقة الطى ونظهر بوضوح * 

أن هذا ينطبق على قلم الحبر آما قلم الرصاص لايمكن كيف ذلك 
واحيانا يستعمل التصوير المتجسم لهذا الغرضص * 
اختسلاف الاحبار والاقفلام :2 

الاسلوب السابس :- سستعمل التصوير الفوتوغرافى لغفرض 
الكتابات اليدوية واظهار هل ان كافة فقرات المستند كتيت بنفس الحير والقلم 
أو قلم الرصاص ٠‏ 

كل مزور عندما يحاول تغير مستند :اضافة فقرات اخرى أو يج_رى 
كت ادك اوالنن 

من الصعوبات التى دواجهها ان ,يتطائق لون الحبر وحتي اذا ١ا‏ عرف 
قنيئة الحبر المستخدمة من قبل محرر المستند ولكن مرور الزمن يؤثر على 
اتميدة كتابة الحير * 

بعض المستندات المرسلة للفحص تلاحظ عين الخير المتمرسة اختلاف 
الحبر أو الاضافة التى اجريت على الصك أو الوصية لكن مشكلة الخبير كيف 
يقنع انض ااحكنة وا ماس 5 ا صور مثل هذا المستند بفلم بانكر ومانك 
ومرشح ضوئى <16ز تظهر الصورة النهائية تباين الحير ٠‏ وكذلك 
.بمكن الحصول على نتائج افضل تشبت اختلاف الحمر ,المستند بواسطةاستخدام 
فلتر ازرق 811620 تتا مع فلم باتكروماتك ٠‏ او استعمال فلم 


اعتنادى 
ان لصوي بالاشعة :نحت الحمراء لثل هذه المستندات تعطى اك 
النتائج » 
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التصوير بالاشعة المافوق البنفسجية والاشعة تحث الحمراء 


ان الاشعة المافوق البنفسجية هى عبارة عن اشعاعات كهر ومغناطسية لها 
موجة طويلة انتراوح مابين 40.٠‏ ملمكرون ٠‏ والائعة التى نتراوح مابين 
*ه !»+4 ملمكرون تستخدم فى التصوير الجنائى وهى أشعة غير منظورة 
بالعين اللحردة ٠‏ 
لدينا فى شعية التصوير الحنائى جهاز لتولى هذه الاشعة ععاوة عن صندوق 
معدنى على شكل متوازى المستطيلات به بروجكتود مثمت على قاعدة معد دية 
,بعمل الجهاز على فواتنه ١١١‏ ولهذا عند تشغيله توضله بمحولة تمده مصهء” 
مع الجهاز نظارات خاصة يستخدمها المصور أثناء العمل بهذا الجهازان هذه 
الاشعة مؤذية للعين ٠‏ ان هذا الجهاز يدوى يمكن نقله بسهولة الى محلات 
الجرائم اذا تطلب الامر كذلك ,يوجد فى شعبة ألمخطوطات جهاز كبير للاشعة 
فوق البنفسحية تستعمل هذه الاشعة فى غرفة مظلمة ونسلط على الممرزات 
الجرمية فمثلا قطعة نقدية ورقية قله عشمرة دنانير واحدة حقيقية واخرى 
مشكوك فيها فنشاهد عند وضعها نحت الاشعة المافوق المنفسجية ,بعطى كل منها 
انعكاسات متباينة ويصور كل منها نحت الاشعة وهكذا الحال بالنسبة للطوايع 
أو الصكوك المشكوك يكونها مزودة ٠‏ بيئما لو وضعت الثقود الورقية والطوابع 
والصكوك نحت الاشعة الاعتادية لما ظهر تماين بين الحقيقية والمزورة * 

كذلك تستخدم الاشعة المافوق البنفسجية لتصوير اثار طبعات الاصابع 
على سطوح متعددة الالوان على ان نظهر بباودر خاص يسمى انثراصين وتصور 
المستندات القديمة التى تغيرت بمروو الزمن او التى أجرى علها تغير ,بمواد 
كيمياوية أو ميكانيكية مثلا اضيفت بعض الكلمات او الحروف أو غير المبلغ 
أو ازالة كتابة المستند عدا التواقيع وكتب فقرات عقد جديدة لصالح المزور 
أو تستخدم في 'نصوير الكتابات السرية * 
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اسلوب التصوير بالاشعة ال مافوق البنفسجية ؛ 


تستخدم للتصوير. بالاشعة المافوق البنفسحية آلة تصوير منفاخية كبيرة 


تسبيا ذات حجم 5 +اية أو ب »ا اسم مثلا آلة السوبرابيكو ٠٠‏ الخ 


-5 


وتتمع النقاط التالية 

يوضع المستند المطلوب تصويرء فى أطار (فريم ) ويثبت بصورةعمودية 

على المنضدة الخشبية بحيث يكون سطح ا مس تند موازى تماما لس..طح 

الفلم او لوحة تبثير آلة التصوير ٠‏ 

مسلط بروجكتور اضاءة اعتادى على المستند هن آزاوية م4 درحة ٠‏ 

تنسب اكير فتحة لعدسة آلة التصوير ويوضع منظم السسرعات على 

1 .٠ المببرعة‎ 

تقدم وتؤخر لوحة التائير الى ان يحصل المصود على صورة مسأره 

(نت) وبالحجع المطلوب ٠‏ 

يشغل جهاز الاشعة الماقوق النفسجية وينتنظفر على الاقل ه دقائق 

وتسلط الاشعة المافوق البنفسحبة علىالمستند ويطمى بروجكتور الاصاءة 

الاعتادية ٠‏ فتظهر الكتابة السرية او نظهر الكتابة المزّالة فى العقد 

أد نظهر اثار طبعات الاصابع على سطح متعدد الالوان * وكلما مضت 

مدة اكثر. تظهر يوضوح الكتابة ٠‏ 

(تصغر قتحة العدسة الى قتحة #8 وسد الغالق ٠‏ 

يوضع السلايد الذى يحوى قطعة من الكت فلم هن نوع يانكروماتك 

م اله التصوير ونعرض للدة خمسة ثواتى ٠‏ 

يظهر ( يغسل ) الفلم المعرض فى الغرفة المظلمة بمحلول التحميض 
5 


والذى ,يفضل ان ,يكون ذو تناين عالى ٠‏ ونشبت الساسة وتغسل بالماء 

وتحفف * 
ه - تكبر السلسية بآلة التكبير وتحصل على صورة فوتوغرافية للمستند أو 

الرسالة السرية أو العقد المزال الكتابة الاصلية .٠‏ 

وتسر الصسرر الكارة الك ان الكتابة المزالة والتى هي غير عرئية 
للعين المجردة ٠‏ 

الصورة رقم 1ه هي أسماء مفوضى دورة الامن ومكافحة الاستخارات 
المعادية كتبت بين الاسماء المطبوعة بآلة الطابعة اسماؤهم يحبر سرى وهو 
( عصير النومى الحامض ٠‏ عصير البصل ٠‏ البول ) ولدى توزيع قوائم 
الاسماء عليهم لم يشاهدوا الكتابة السرية لانها غير منظورة + ولكن بعد 
اطفاء ضوء مختبر التصوير وتسلط بروجكتور الاشعة المافوق البنفسجيةعلى 
الاوراق ظهرت الكتابات السرية وتم تصويرها ٠‏ 

وبنفس الاسلوب تم تصوير عقد مزال الكتابة الاصلية عدا التواقهيع 
بمواد كيماوية وكتنت بنود جديدة ولم نظهر الكتابة السابقة بالعين المجردة 
ولكن عند تصويرها بواسطة الاشعة المافوق النفسجية سجلت آلة التصوير 
الكتابة المزالة وهكذا نشت هذه الصورة لاعضاء المحكمة والمحقق أن هذا 
العقد مزور ٠‏ وقبل عدة سنوات ارسلت الى شرطة الثحرريات الجنائة وصفة 
طبيب لها علاقة بحريمة مالدى قرائتها بالاضاءة الاعشادية شا كاله 
اعتيادية ولدى طلب خيراء المخطوطات تصوير هذه الودغة بالاشعة المافوق 
البنفسجة ٠‏ صورت الوصفة بالاشعة اللافوق اللنفسجية وقد سحلت آلة 
التصوير الكتابة المزّالة بالوصفة ٠‏ 


”ااا - 


صورة رقم - كه ب 
اسماء مفوضى الدورة كتنبت بالة الطابعة وقد كتيت بالجير السسترى 
«عصير الذوم الحامض» اسما نهم ثانية دبن الاسطر كانت الكتابة غير 
مرئية صورت باستخدام الاشعة المافوق البنفسحية ذظهرت الكتابة 
غير النظورة بوضوح 


التصوير بالاشعة نحت الحمراء 
ان الاشعة :تحت الحمراء هى عبارة اشعاعات كهرو مغناطسية لها 
لطيو ار من /٠١‏ مليمكرون ٠‏ والاشعة التى نتراوح ما بيج ١٠٠الد‏ 
١‏ ملبمكرون تستعمل لاغراض التصوير الحنائى * 
-199 سه 


لسع الى الفح لبون لحرن اي انها ليست انفكا لبن الاين 
الاحمر وهي اشعة غين منظورة سميت بالاشعة حت الحمراء لانها تربسط 
اللون الاحمر بالطيف الشمسي * 

ان احد الاسباب الرئيسية لاشتخدام الاشعة نحت الحمراء فى تحضير 
الصور الجنائية كون بعض المواد المختلفة نظهر متساوية بالعين المحجردة 
وبالرغم من كونها من مركبات مختلفة وهذه المركيات تختلف فى ابليتها 
لبك او أمتصاص. الاشعة تحت الخيراء ولهذه الصورة الملتقطة بالامتعة 
تحت الحمراء لهذه المواد تظهر الاختلاف بين "نلك المواد * وأحدن مثالعلى 
ذلك الكتابات بالحير عندما تنظر. الى مستند يحوى عدة فقرات مكتوبة بالحبر 
بالعين المجردة أو بوامطة المكيرة تشاهد أن كثافة الحير: متساوية وكأنها 
مكتوية بنفس الحير * 
مثال :- 


وردت كمسالة الى شعبة المخطوطات كتب على ظهرها ارقام تمثل مبالغ 
وسأل المحقق عن وجود أية تزوير فيها ٠‏ ان ارقام المبالغ عند مشاهدتها 
بالعين المحردة وانحت العدسة المكرة لاتشاهد اية تباين بالحعر ٠‏ 

صورت الارقام بالاشعة الاعتيادية وبالاشعة المافوق البنفسجية وبالاشعة 
تحت الحمراء ٠‏ فالصورة الاولى تشاهد تجانس الحير ينما الثانية ارقم 
٠‏ .4 ديناد افتح هن بقية الارقام ببنا الصودة الثالثة الملتقطة بالاضعة 
تحت الحمراء نكاد لم تتسجل المبلغ ع ديئار وهذا شت ان المبلغ كتب 
بحبر مغاير للذى كنيت به المبالغ الاخرى ٠‏ (انظر صورة دقم 01 ).. 

نستعمل الاشعة تحت الحمراء فى تصوير آثاذ البارود غير المرئية على 
فتحة دخول اطلاق نارى وكان الاطلاق من مسافة ثلاثة اقدام فأقل ٠‏ 
انظر صورة رقم ب * 

2 0 


كذلك تستعمل الاشعة نحت الحمراء فى تصوير المستندات المحروقة 
التى ,بتعذر قرائتها ويتوقف ذلك على درجة الحرق ونوعية الورق والحين» 
وبحتاج هذا الاسلوب مهارة عالية وصبر طويل اذ أن الصعوبة التى تواجه 
المصور كون المستند غير مستوى ومجعد من الحرق فاذا ضغط المستند يتكسر 
الى عدة قطع ولكن افضل طريقة لجعل المستند المحروق مستوى في وضعه 
فى محيط رطب جدا وهو أن يوضع على قطعة خشبية وتغطى تلك القطة 
بقطعة قماش رطية بحيث تكون قريبة من سطح الورقة من النوع الذى,بيتص 
الرطوية تحتاج الى ساعة واحدة ويفضل ان يوضع المستند على قطعة زجاجية 
شفافة أكبر منها وبوضع صمغ شفاف على سطح اللوح الزجاجى ويثيت 
المستند على اللوح ويوضع امام آلة التصوير * 
اسلوب التصوير بالاشعة نحت الحمراء : 
ان آلة التصوير بجحب ان تكون منفاخة ذات كرك طويل. حجيهم ا 
5 “ايه سم أو ١١9‏ سم أو 4 * ه أنج مثبتة عل دكيزة فوية أو عدلى 
منضدة أو نكون عمودية وتشع الخطوات التالية :# 
١‏ - يوضع اللوح الزجاجى المثبت عليه المستند المحروق بصورة عمودية 
تموالئف الك الرلن لمن لبي زلله االلصررون ا 
ا - يسلط بروجكترين اضاءة اعتادية قوة ٠١٠‏ شمعة من زاوبة ه4درجة 
لكل منهما ٠‏ 
ب ب اننشك اكير افتحة لعدسة آله التضوين احتى تدجل اكممة كيرة امن 
الاضاءة لتسهل عملية التثير'وينظم جهاز سرعات العدسة على السرعة 
17 ويفتح الغالق ٠‏ 
4 - نقلدم وانؤاخر لوحة التائير الى الامام والخلف حتي :صبح الصورةنيت 
(مبأرة) وبالحجم المطلوب ٠‏ 
- 1554 - 


ه - تصغر فتحة العدتية الى *«87م- 


5 ب توضع فلتر ( مرشح لونى ) 6482ئه7 2 فلتر خاص للاشلعة 


تحت الحمراء + 8167 ووه م1 


واقك .بملىء السلاايد برق زجاجى خاص بتحسس للاشعة تحت الحمراء 
م - ,عرض الرق الزجاجى لمدة 7٠‏ ثانية ٠‏ 
ان الرقوق الزجاجية التى تتحسس للاشعة تحت الحمراء تختلف عن 
غيرها اذ تطلى تاعدة الرق بمادة كيماوية سوداء اللون نذاب بالماء تعلى المصور 
عندما .يغسل الرق في الغرفة المظلمة عله أن يمسك الرق سسده ويضعه نحت 
سطح الماء وباليد الاخرى ,بحك تقاعدة الرق لكى يزيل المادة السوداء نماما ٠‏ 
5 ب اتصبل الرق بمحلول التحميض د ءًّ دفائق ببدرجة ”7 درجة مثوية 
ويشبت بمحلول الهايو لمدة ١١‏ دقائق ويضسل بلماء بدرجة «٠‏ 
مثوية لمدة ها دقيقة ويجفف الرق «٠‏ 
٠‏ تكبر السلية بآلة التكبير بالححم المطلوب ونحصل على الكتابة واضحة* 
وفى حالة كون المستند محروق من الجوانب فقط فعند التصوير يؤْخْد عدة 
سلسسات بأوقات تعر يض مختلفة حتى تحصل على كافة اقسسام المستند بوضوحء* 
نستخدم كذلك الاشعة تحت الحمراء لتصوير سطح جلد الانسان ففى 
حالة حضور مشتكى الى مركز الشرطة ويدعى ان زيد اعتدى عليه بالضرب 
ولم يشاهد المحقق ولا الطبيب آثار الكدمات على جسمه بالامكان تصوير نلك 
الصورة الاوعية الشعرية الدقيقة التى اصابها التمزّق ٠‏ 


5-5-5 


التصوير ا ميك روسكوبي 


يستعمل المنكروسكوب لفحص الاشياء الدقيقة وملحق ببه آلة تصوير 
( كاميرا ) تستطيع بواسطتها الحصول على صور مكبرة لموضوعين مطل_وب 
فحصهما ومقارنتهما تسهل هذه الصور المكعرة مهمة الخبراء فى رؤيمة 
ميزات التطابق او الاختلاف ويتمكنوا من مناقشسة بعضهم للوصول الى النتجة 
الصحيبحة وبعد ان تؤشر ميزات التطابق على الصور المكروسكوبية المكبرة 
ترفق مع اراء الخبراء الى المحاكم والدوائر ألتى تطلب أجراء الفحص وبذلك 
لك الك زر ل 
من الخبراء جلب جهاز المنكروسكوب الى قاعة المحكمة لمعانية التطابق أو 
الاختلاف بأنفسهم * 
يستخدم جهاز المنكر وسكوب في مديرية شرطة ا الجنائية 
من مل خيراء الاسلحة النارية والمخطوطات والفدوص المتتوعة والمخلل 
الكيماوى الجنائى ٠‏ 


وسنعرض بعض القضايا التي وردت الى هذه المديرية للفحص وقمت 
بتصويرها بواسطة آلة التصوير المكروسكوبة * 
القضية الاولى :- 

دهست سارة جنديين فادت الى موتهما ضمن منطقة مر كن شرطةكرادة 
مريم سنة 1959 وقد هربت السيارة حسب الاصول من دون ان تنقلهما الى 
المستشفى للاسراع فى معالجتهما وانتاذهما ولع يتمكن احد من تشخ ص 
السيارة بالضط واعطاء رقمها وقد تمكن محقق الشرطة من الحصعول على 
معلومات وبواسطتها جمع عدة سيارات مشابهة وتم تفشش هذه السياراتفوجد 
خوط لوتها خاكى على مقدمة احدى السيارات وبقع اشتعه بكونها دموية 


-1595- 


ارسل السيارة بعدها الى معهد الطب العدلى اغرض فحص البقع المشستبه يكونها 


٠ دموية‎ 


وقد ارسل محقق الششرطة الخيوط التى عثر عليها ف مقدمة السبادة 


اج سم 


صورة رقم لاه - 
( 1 ) خيوط عثر عليها المحقق على مقدمة سيارة 
دك ه 6 يق دق مترقيق التكدرق الاتدوسين 5 
صورة ملتقطة با ميكروسكوب واشرت على كل منها ثلاثة مميسزات تثبت 


----0-5 


وقص قطعتين من ملابس الجندبين الى مديررية شرطة التحريات الجنائية 
وقام المحلل الكيماواى الجنائى ,فحصهما فوجد من الفخحص الكتمعاوى 
والمنكر وسكوبى * 

ان الخبوط تشابه خبوط ملاس الحنديين حبك أن كلهميتا 
مؤلف من ثلاثة أنواع من الاللاف الصوفية والنبائية وان النسب كل نوع من 
الالياف متشابهة فى الانواع الثلائة وطلب من شعية التصوير الحنائى تصوير 
ميكروسكوبى اتماذج الخيوط الثلاثةوالصود المرقيةهى صود ميكروسكوبية 
للنماذج الثلاث وتنظهر التشابه في الياف الخبوط الثلاث وعنى مرقمة ١‏ و* 
و ٠”‏ وقد ارسلت صورة مكى 5 مع و المحلل الكتماوى الجنائى للمصدر 
الذىطلت الشخص واحيرا ان أعضاء المحكمة سوق بشاهدوا التشابه بأندي » 


القضية الثانية : 


ورد سكد ال مديرية شرطة التحريات الحنائية فرع لمق اك 00 
0 بلغ ا" ديئار وطلب اجراء قفخصةه وهل اجرى عليه تزوير 1 
عورف والضيروة ) هى للمستئد ٠‏ 

لدى فحصه بالمنكروسكوب وتصويره بالة التصوير ‏ الكاميرا الخاصة 
بالمكروسكوب - وجد ان المبلغ الاصلى هو 000 ديار وقد أضيفت بن 
الى كلمة مائة فأصصحت مائتين وبظهر ذلك من الصور المكروسكوبية ادناه * 
فقد صورت الاء والنون لكلمة عبدالحسين والماء لكلمة مائتين ويظهر 'لشاين 
بنهما أذ ان نقطة النون متصلة بكلمة عندالحسين بينما نقطة النون منفصلة 
بكلمية ساتبين ٠‏ 

كذلك صورت التاء المربوطة بكلمتى مزرعة والحارثية ويظهران محرد 
السك أعاء كانه اللاء اكز توطة كورة متشانية ودر نشه الاء لا ,وططة 
لكلمة مائة قبل اضافة الماء والنون وتمين الاضافة واضحة ٠‏ 


- ١58- 


فمند ارسال الصور المكروسكوبية مع رأى الخيراء الى المحقق والمحكمة 
3 اديه اف الخراء واتحكم كن اميد مزور ٠‏ 


و 


مه و 


صورة رقم - 8ه - 
أ صورة لوصل بمبلغ ر٠٠٠‏ ديثار ارسل للفحص 
ب » د - صورتين بالميكروسكوب للياء والئون تكلمتى عبدالحسين ومائتين 
وبظهر الاختلاف بيئهما بالنسبة لنقطة الثون 
فءوءز - صور مكروسكوبية للهاء فى كلمة مزرعة * مائة ٠‏ الحارثية 
ويظهر التشابه بينهما + والاضافة غير متجانسة مع الهاء فى كلمة ماثة ٠‏ 
ؤ8١ا‏ - 


القضية الثالئنة : 


حدث حريق في منطقة الشالحية التابعة السكك الحدايدية بغداد ٠‏ 


ب 3 
صورة رقم 9ه - 

أ - صورة اعتيادية لواير جبار - كيبل مؤشر عليه فتحة اشستبه بكونها 
محدثة بطلق نارى 

ب - صورة مكروسكوبية للفتحة و منتشر على محيطها كرات صغيرة 

ج - صورة مكروسكوبية منطفة قر يبةهن الفتحة ويظهر فيها الكرات الصغيرة 
الصوردين تدعم رأى خبيراء الفحوص المتشوعة بأن الاطلاق الغنارى 
لايكون هذه الكرات وانما الحرارة المرتفعة جدا * 

5 رن 5 


وقد ارسل واير جبار (كببل) نحاسي طوله 15 أنج فيه قتحة صغيرة الى 
مديرية شرطة التحريات الجنائية فرع الفحوص المتنوعة وطلبوا الجراء 
الفحص وهل ان هذه الفتحة محدثة بطلق نارى * 

لدى فحصه بجهاز المنكروسكوب شاهد الخيراء وجود كرات صغيرة 
منتشرة على محيط الفتحة الصغيرة وقريبا منها ٠‏ وطليوا اجراء تصوير 
مكر وسكوبى للفتحة ومنطفة قريبة من الفتحة ٠‏ وتظهر الصورة 
الميكروسكوبية بوضوح وجود هذه الكرات الصغيرة واستنتج الخبراء حصول 
فون اك ان أدىا للك رقع درجة الحرارة عالا وحداث انصهار وان الطلق 
النارى لابحدث ذلك اطلاقا وهكذا ارسلت الصود المكروسكويبة لتدعم 
رار 
القضية الرابعة :- 

ارسل مسدس الى سديرية شرطة النحريات الجنائية - التحليل الكيماوى 
وطلب اجراء الفخض على رقم المسدس وهل هو اصلى أم صئع محلى *وقد 
قام المحلل الكيماوى الجنائى بأجراء الفحوص عليه وأخيرا طلب أجراء 
وير مكروسكوبى ٠‏ صور قسما من رقم المسدس ميكروسكوييا وبواسطة 
الاضاءة الحاسة سحلت الدورة فعلا الرقم غير اصلى الذى توصل اليه 
المحلل وهكذا أرسلت الصود مع راك المي الى امش الانى طلك اجر 
[ااتكقسمن نت 


- 1# 


ب 2 


صورة رقم ا 
أ- صورة اعتيادية لجزء هن مسدس ويظهر عليه رقمه ارس لئللفحص 
ب و ج صورتان مكروسكوبية مؤشر عليها الارقام الاصاية 
نحت الارقام الجديدة التى زورها المتهم * 


اسلوب التصوير المبكروسكوبى :- 
ان اله التصوير الخاصة بالميكروسكوب عبارة عن صندوق خثسبى 
بسيط لا يحتوى على عدسة ويستعاض عنها بالعدسة العينة للميكروسكوب 
طاح زر سال الا سيم »ورغ سم ٠‏ 
١‏ تبت اله التصوير فى نهاية المبكروسكوب * 
27-5 


صورة رقل ل 1ك 
أ- صور اعتيادية وصور مكروسكوبية للقسم العلوى لفل 
( درنفيس ) عثر عليه المحقق فى دار المتهم ٠‏ 
ب صورة اعتيادية ومكروسكوبية لقطعة صغيرة معدنيةاستخرجها 
الخبير من حافة باب الكنتور المكسور فى محل حادثةالسرقة * 
يظهر التصوير ا ميكروسكوبى التطابق واضح بين الجزثين وان القطعة 
الصغيرة هى جزء من ال مفل * 
ددا - 


ا تسلط الاضاءة من عدة زوايا الى أن بحصل المصور على أفضل وضعية ٠‏ 

- يفتح الغالق وهو عبارة عن بوابه خشبية تسمح للاشعة من اراق 
الالة للوجه الحساس ٠‏ 

4 - يضبط النيت وذلك برقع وخفض الة التصوير للاعلى والاسفل حتى 
نحصل على صورة واضحة جدا سد الغالق * 

ه ‏ ,بوضع السلايد ( حامل الفلم ) بعد سحب لوحة التعائ ٠‏ 

5 - ,يفتح الغالق وويعرض الفلم لمدة تتناسب وطبعة الموضوع المصور وزاوية 
المصدر الضوئى ٠‏ فمثلا ظرف طلقة ,بحتاج "٠‏ ثانية الضوط ٠١‏ 
ثوانى ٠٠.ءءوالخ ٠‏ 

/ا - يغسل ( ,يظهر ) الفلم ويثبت ويغسل بالماء ويجفف القلم ٠‏ 

م - تكبر السلبية بالة التكبير الى الحجم المطلوب * 


التصوير الفوتوغرافى والسينمائى 
لاغراض الامن العام 


ان ضابط ومفوض الامن يحتاج الى استخدام التصوير الفوتوغرافى 

والسينمائى فى المواضيع التالية : 

١‏ - تصوير المظاهرات والمسيرات اذ بالامكان تصوير المتظاهرين واللافتات 
ال-1 ) اسثال اك التصوير لايكا مع عدسة مقربة طويلة 
البعد البؤرى 0٠66‏ ملم او +4 ملع ومن مسافة تزيد على ٠١٠١‏ مشر 
من أحدى اا ف المطلة على الشارع فى آحدى الينايات العالية ٠‏ 

رين الجراثم التى تحمل طابع سيامبى مثلا حوادث الانفجارات ٠‏ 
ففى مثل هذه الحوادث عند أرسال عدة صور لحادثة أنفجار السيادات 
التى حدئت فى البتاويين للاضرار التى احدئتها بكل سيارة وتصوير 

2 كرات 


الحفرة وكذلك تصدع زجاج نوافذ الدور المجاورة لمحل الحادث مع 
تفرير ضابط امن المنطقة الى رئسه الماشر وكذلك رقم حسب 
سلسلة المراجع سوف تعطى انطباع حقيقي عن الحادث * 

تصوير الرسائل السترزبة بواسطة الاشعة فوق اللنفسحية ٠‏ اذ بالامكان 
تصوير الرضائل أو المستتدات التي شك انها كتيت بأحبار سرهة 
( عصير النومى الحامض ٠‏ عصير اليصل ٠‏ اليوريا 066٠٠‏ ) فضد 
وضع مثل هذه الرسائل نحت الاشعة قوق العنفسحية سوف تظهر 
الكتابة السرية وبالامكان تصويرها والحصول على تسحجيل كامل 11 
12 . 

تصوير قطع الكاربون التى يعثر عليها ضابط الامن اثناء التحرى السرى 
أو العلنى المستخدمة بآلة الطابعة وبالامكان الحصول على محتويات 

الكتابة التى طبعت على الكاربون ٠‏ 

تصوير الرسائل التى لا تحتوى على كتابة وانما ضغط قلم فقط وكذاك 
الرسائل المكنوبة بالدبوصص ٠‏ 

استخدام التصوير كوسيلة للتراسل ٠‏ فبأمكان ضابط الامن الذى,يوفد 
متلا الى اسرائيل أو أى بلد آخر لجمع معلومات سرية ان يدون هذه 
المعلومات على ودق وهن ثم يقوم بتصويرها بواسطة آلة التصوير من 
نوع مينوكس أو لايكا ٠‏ اذ من السهولة اخفاء قطعة صغيرة من الفلم 
كن اخفاء التقارير المكتوبة على الورق ٠‏ 

استخدام آلة التصوير اثناء المرأقبة سواء بواسطة الكاميرء الاعتيادية أو 
السيثماية ٠‏ فلو فرضنا ان ضابط الامن كلف بمراقنة السفارة الالمانية 
وفعلا خرجت ميارة من تلك السفارة وقام الضابط بتعقبيها وغادرت 
داك المالية بغداد متوجية الى الرمادى مارة بطرريق معسكر الحبانية 


م - 


- 


1 


لك 


شفى هذه الحالة عند التقاط صورة لتلك السيارة وهى ثريبة من منطفة 
المشكر كذيك تصويرها فى أحد شوارع مدينة الرهادى * وتقديم تلك 
التصاوير مع التقربر الى الرئيس المباشر ولذلك تتمكن وزارة اللخارجية 
من الاعتراض على تلك السفارة اذ ان عملهم هذا مخالف للتعليسات 
دالانظمية ٠‏ كذلك بالامكان استتخدام آللة التصوير السنمائى لهذا 
الغرض فلو فرضنا أن لدى دائرة الآمن معلومات نفيد ان شسركة 
ما امتل كه ساقت« اللوسان ررتريدة عل الاك ار 87 مد فاون 
فيمكن وضع مصود سينمائى فى البناية المقابلة لتلك الشركة وتصوبر 
من ,بدخل فى تلك الشركة ٠‏ 

الاستعانة بالصور الفوتوغرافية لتسهيل مهمة منتسبى الامن عند المراقة 
او القاء القعضش. 0 

استنساخ الرسائل أو المستمسكات أثناء التحرى السسرى ٠‏ فبأمكان 
ضابط الامن ان يستصحب معه ورق أستتساخ حساس ومصباح بدوى 
يعمل على الباترى فيضع الرسائل التى برغب بالحصول على محتوياته! 
فوق ورقة الاستنساخ الوجه الحساس الاعلى ويعر ض ها للاضاء: 
بصورة مساشرة ٠‏ وبذلك يحصل على 'سدخة طبق الاصل للرسالة* 
تصوير المستمسكات المهمة والخطيرة التى ,يرى السيد المددير العام 
0 لايطلع عليها أحد فتصور بواسطة جهاز المابكروفلم » وتحفظ على 
شكل فلم كل لفة يدل مثات الاوراق وفى حالة الرجوع اليها بالامكان 
استخدام جهال الفلم ريدد والاطلاع على محتوياتاو تصوير كلصفحة 
موا : 


000 


ا ١‏ 
يه جد احم 


١ 
٠. 


١ 
اعد 3 ص‎ 


6 
اك 
ا 
1 
لم 
30 
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اله التصوير مينوكس بى ذات مقياس الضو الكهرباثى 
أقسام الاله 
قرص مقياس الضوء الكهر بامى 
نابض مقياس الضوء الكهر باثى 
ليل ترك الي 
عتلة اطلاق الغالق 
عداد اللقطضات 
منظلم المساقات 
وسسلة تنبين عمق الحقل 
محل د جهاز الاضاءة الى 


نافذة مؤش مقاس الضوء الكهر. 
نافذة الخلايا الحساسة لمقياس الضوء 
محل وضع المرشح الصونى 

نافذة موجد المنظر الامامة 

افده الك له : 

نابض غلق الغطاء الخلفى لالآلة 
محل وضع الفلم 
الريك الفديين : 
عدسة الرؤية لموجد المنظر 
سللايد لغطاء الآلة 
بيت مقباس الضوء الكهر بائى 


كيفية استخدام آلة التصوير :اس 


بالطبع عند استلامك آلة التصوير لك رغبة في ملىء الفلم الاول وتنداً 


5 


بالالتقاط الرجاء انْ نننظر اولا وتعرف خصائص الالة وهى خالية من الفلم 
ولدى ممارستك لكيفية تشغيل الالة ومعرفتك اياها ٠‏ ستكون لديك نقفة 
إنحاح الصور التى تلتقطها ٠‏ 
فتسح الالحسنة :- 

عند أخراج ال من غلافها الجلدى "كون بوضع مقفلة ٠‏ لفتحها لغرض 
االحبوور اسكهما كه يدراف وامتمها الك الع ماده يالك سروك ارقا 
العدسة وموجد المنظر ٠‏ وتكون الآلة جاهزة لالتقاط الصورة * 
سرعسة نصب الالة :- 

بعد التقاط الصورة الاولى اغلق الالة ٠‏ ولالتقاط الصورة ألثانية أفتيح 
الآلة ثانية وبهذا الاسلوب المكانيكى غلق وفتح الآلة ٠‏ الفلم ريتقدم للقطة 
الثانية » جهاز سرعات العدسة (الغالق ) :ينصب »> عداد اللقطات يتحرك 
الرقم الذى يليه ٠‏ والمهم هنا يجب أن يتم غلق الآلة وفتحها بصورة نامة 
ككل مرة 8# 

ادق طيرر ذائرة صير: عل افدة العدسة مدل عن ان الفالق سدؤالالة 
جاهزة لالتقاط الصورة التالية * وهذه العلامة نشير الى أن فتتح وغلق الآلة 
بصورة صحبحة ٠‏ 
مسك آلة التصوير بصلابة :- 

ان مسك الآلة بقوة وصلابة أثناء الالتقاط هو الضمان الاكيد الصورة 
الحيدة فأذا اهتزت الآلة اثناء الالتقاط ولو قلعلا فتكون الصورة غير واضحه 
(مغوشة) أسبك الالة بحزم وويذيك أمام وجهك واصبعى الابهام لكلتنا 
البدين تحت الآلة وبقية الاصابع فوق بحيث تكون العدسة ونافذة مقياس 
الثم قر تمكيورك 5 


اه 


اك عرق وبحزم ولاشىء يغطى العدسسة ولاثافذة موجد المنظر أو 
مقياس الضوء ٠‏ ان من الضرورى ممارسة ذلك والافضل أن تتمرن على 
مسك الآلة مقابل مرآة ويجب أن تكون المسكة العامودية والانقة للآلة 
بصورة جبيدة ٠‏ 


التقاط الصورة :# 

قراك اللو لق مكف 1ل كروي ادن عور م تر ري ان 
ولالتقاط الصورة انظر خلال موجد المنظر وتحصر الموضوع اذى شد 
النقاطه داخل الاطار المستطيل ٠‏ عند ضبط هذا اضغط على عتلة اطلاق الغالق 
بهدوء ونأنى واستعن بضغط الابهام من الجهة الثانية للآلة فالغالق ,يعمل 
بدقة واننظام وتلتقط الصورة بدون مجهود كبير ٠‏ 

ان آلة التضوير مينوكس بى لاتحتاج الى مجهود كبير فالخطوات المطلوية 
إشبطة ‏ أولا تنم المساقة وتنطم سرعة العدسة حسما يقرا بالقامن أ 


تنظيم ال مسافة :# 
هناك رصان الاول صغير مدرجة عليه ارقام تمشل المسافات وتدامن 
» لشم »> 4لاسم» #لاسيم > اسم ف # كدالت عالت علامة تش نمه 
م بالاتكليزتى تتمثل الا تهاية وتستعمل عند التقاط الصورة المتتحركة ٠‏ خاطفة 
لتنظيم مساقة معينة على الكاميرة ٠‏ بحرك قرص المسافات بالاصبع حتى يستقر 
الرقم الذى يمثل المسافة أمام النقطة السوداء فى قوس مؤشر المسافة ٠‏ 
ان قوس مؤشر المسافة الصغير اهم من النقطة الغامقة ٠‏ لنفرض 
انك مع جماعتك فى سفرة ورغنت بالالتقاط صورة للجماعة وكانت المسافة 
بين الكاميرة والحماعة 1١‏ قدم وقد نضمت قرص المسافات على النقطةالحمراء 
التي“نمثل ١‏ قدم ٠‏ وكان أحد الاشخاص واقف على ١‏ أقدام والاخر على 
مسافة ١0‏ قدم ٠‏ فالصورة الملتقطة سوف يكون الجميح واضحين فيها لان 


1 


العدسة تسجل المواضيع التى قبل وبعد الموضوغ المراد تسجيله بوضوح * 
وان المسافة بين أقرب وابعد موضوع يظهر بوضوح بالصورة يسمى عمق 
الحقل فان قوس مؤشر المسافة يدلك على المنطقة التى نظهر واض -حة قبل 
الموضوع وبعدة المراد تصوويره للحصول على صورة واضحة لايشترط ان 
تضع النقطة السوداء في قوس مؤشر المسافات على الرقم الذى ,يمثل المسافة 
بين الموضوع والة التصوير وأنما يكفى ان يكون رقم المسافة ضمن الق_وس 
مؤشر المسافات لان لهذه الالة عمق الحقل فها جمد للغاية وعملية التبشير 
فيها بسسبطة وان منطقة وضوح المواضيع عند جعل النقطة الخاصة في القوسن 
مؤشر المسافة يقابل النقطة الحمراء التي تمثل 17 قدم والتقاط صور خاطفة 
للاشخاص ٠‏ العاب رياضية ٠‏ سباق خل ٠‏ صورة وانت فى. سيارة فكل 
المواضيع التى تكون على مسافة > أقدام من الالة لغاية اللا نهاية اس تخدام 
النقطة الحمراء (التى نمثل ١7‏ قدم) عند التقاط صور خاطفة للمنناظر على 
أن تكون احد المواضيع على مسافة أقل من ١7‏ قدم ٠‏ كقاعدة عامة عند 
تصوير المواضيع القرية للمنطقة الواضحة تقل كما قربت المسافة بين الموضوع 
وآلة التضسوير وتعينها عن قرص المسافات ويمكن الاستعتة بالز نجي لالمتصل 
بآلة التصوير ففه غلامات تمثل 4 »> 61٠‏ 18617 انج وان طوله 74أنج٠‏ 

للاختصار * عند تصوير المسافات التى ابعد من ثلاثة أقدام اجعل 
قوس المنطقة الواضحة يشسمل الموضوع المراد تصويره ٠‏ نظلم المسافة بحيث 
الموضوع المهم لديك يكون ضمن المنطقة الواضحة للمسافات القريبة استخدم 
السلسلة لضط المسافة ٠‏ 
الغالق ٠‏ جهاز سرعة العدسة :- 

للحصول على صورة وقت تعرضها للاضاءة مضبوط ودقيق ٠‏ يجب ان 
تكون كمة الاضاءة التى تصطدم بقطعة الفلم كافية ٠‏ فالموضوع ظروقة 


5 


الضوئية ضعيفة ,يجب يفتتح الغالق فترة طويلة ٠‏ وبالعكس الموضوع الدى 
اضاءنه قوية يتطلب سرعة الغالق عالية * سريعة + أن مدة التعرريض قصيرة 
أو طويلة تنظم بواسطة قرص السرعات ٠‏ وبالامكان تنظيم قرض السرعات 
سواء كانت آلة التصوير مغلقة أو مفتوحة وسواء أكان الغالق منصوب آم لاه 
لتنظيم سرعة العدسة على الة التصوير :- 
١‏ - يوضع ابهام اليد السسرى على وسط قرص السرعات ٠‏ 
٠‏ - توضع بقية الاصابع خلف آلة التصوير * 
ا ال ارك اله التصوير الى اليمين او السار الى ان مستقر 

الف ال ل ال ا 0 
- الارقام المدرجة نمثل اجزاء من الثانسة تعلى + الثانية » ٠١١٠‏ تعبى 

0 من الثائية مووووه الع 5 

ولكن لاتخف من هذه الارقام وتتمكن ان لاتفكر بها ٠ان‏ آلة التصوير 

من وكس بى الحاوينة على مقياس ضوء كهربائى هى التى تفكر بذلكَ ٠‏ 
منظم فتحات العدسة :- 

لابوجد منظلم فتحات لعدسة كاميرة المنو كسس بالمعنى المعروف وهذه 
تعتدر ميزة لهذه الالة ان البعد البؤرى لهذه العدسة ١١‏ ملم وعنو قصير .. 
وللعدسة عمق حقل وطويل تسبما بالاضافة الى تقوس بسيط في بوابة الفلم 
وهذا يعطى تحديد على كافة سطح الفلم ولهذا فد جعلت العدسة بدونمنظم 
للفقتحات وبذلك اضصبحت عملية استعمال الكاميرا اسهل ٠‏ 
موجد الملظر :- 

عند النظر فى نافذة موجد المنظر نشاهد مستطيل امض فالمواضيع الى 
تشاهدها داخل المستطيل هى التى نسحلها العدسة على الفلم + والصورة التى 
تشاهدها فى موجد المنظر 'تصحح عند تير المسافة ٠‏ 

-141ط- 


عداد اللقطات - الصود :- 


ان النافذة التى على شكل قوس والقريبة من قرص المسافاتتساعدك على معرفة 
عدد الصور الملتقطة * 
ملاخظة :ل 
قبل ملىء الفلم الجديد بالكاميرا يجب وضع العلامة الحمراء التى بين 
الصفر والخمسين على مؤشر اللقطات *.فأذا كنت قد انهيت تصوير الفلم ذو 
٠هلقطة‏ او+#لقطةاو اىرقم 0 واردت ان تملىء فلم جديديجبان سحب 
وتغلق الكاميرا الى ان يتقابل مؤشر اللقطات بالنقطة الحمراء لكى تملىء فلم 
جديله * 
املاء الة التصوير بالفلم :- 
دائما تجنب املاء وتفريغ الكاميرا من أشعة الشسيس القوية * املى. 
الكاميرأ فى الظل وفى خالة عدم وجود الظل ظلل الالة بجسمك اثناء الاملاءه 
كت ال ل 0 2 الي ري ساس در ا 
فسجب تنظيم سرعة الفلم على المقياس + 
يمدىء الفلم بالاسلوب التالى :- 
١‏ - نسحب الكاميرا فن كلتا الجهتين ٠‏ 
٠‏ هناك قوس صغير من جهة مؤخرة الكاميرا يشبه شكل الاظفر يض غكط 
عليه فنسحب الجزء الايمن اكثر ونظهر حفرتين على شكل دائرى احده.أ 
به قرص مسئن وكذلك بظهر شق يربط كلتا الحفرتين * 
تت فك الككنيرا ماله قبيرة اظارى 1 انم حي بير اقيق التي 
يدخل فنه الفلم بوضوح احانا لابظهر الشق ألا آن تشيعر بمفارق وبرىععندئذ 
4 - :يوضع الفلم فى الحفرتين سهولة ٠‏ ولس هناك محال الخطأء 
ه ‏ الان أغلق آلة.التصوير الى أن تسمع صوت الالة ٠‏ 
ات 


5 اسحب واغلق الآلة مرة واحدة حتى تنتقل أللقطة العرفية إل 
النكر ة الفارغة + فى < حالة عدم غلق الآلة وهذا نادرا تحضّل ٠‏ عندما لاندؤل 
وح اليو 4 عم 

سيت الفلم ٠‏ وبعدها اسحب واغلق الكاميرا واسحمها ثاتمة الى أن بف 
مل دخول الفلم ٠‏ ضع كاسيت الفلم ثانبة واغلق الكاميرة ٠‏ 
رفع الفلم من الكاميرا ‏ نفريغ الفلم :# 

راقب عداد اللقطات حتى لاينتهى الفلم + بعد التقاط آخر قطمة منه 
الخمسين او ال بعتمد ذلك على طول الفلع اللدرجة عإ لى علبة الفلم ٠‏ 
بعدها اتحدو واغاوق الكاء © مرتين فقط * بعدها افتح الآلة واسيحب كاسيت 
الفلم من مكانها ٠‏ فتشاهد نهاية الفلم سائية فى احدى الكاستين وبعدها يوضع 
الفلم بغلاف ودقى سمبك ٠‏ أو ان بفسل الفلم مباشرة ٠‏ عند ملىء فلم جديد 
جب وضع العلامة الحمراء _ الثقطة ‏ عند مؤشر العداد ٠‏ 
تحذير :- 

عندما انتهاء الفلم 2 ٠ه‏ لقطة ‏ بيجب عدم سحب وغلق الآلة أكثر من 
مرنين لانه فى حالة دخول نهاية الفلم في الكاسيت هما ,يدع ميجال لدذول 
الاشعة الضوئمة الى الفلم ٠‏ 
مقياس الضوء الكهر بائى فى الة التصوير :- 

ان وجود مقباس الضوء الكهربائي فى آلة التصوير مينوكسبى هو 
الذى يميزها عن آلة التصوير مينوكس أى * وهذا المقئاس يغنيك عدن 
تقدير السرعات للعدسة وكذلك الرجوع الى جدول أو قرض السرعات لكن 
نير السرعة من ل الثانية لغاية 1٠٠٠١‏ من الثانية ٠‏ 

ان مقياس الضوء متصل بقرص سرعات العدسة ٠‏ وعليك فقط تضع 
الؤشر بنفس انجاه الؤشر الكهربائى للمقراس * والذى يجب أن تقوم به هو 


5 


عند املاء فلم جديد بالة التصوير تضع سرعة الفلم على المحل المخصص لها 
م الضوء ٠‏ وهذا كل ماتقوم .به أذ هناك علاقة مابين المؤشسر الكه ربائى 
للمقياس وقر ص سرعات العدسة وسوف تحتاج الىتغير قرص السرعات وعليك 
ان لاتسدل سرعة الفلم الا اذا مات فلما تحديذا ذا سرعة تحتلف عن سرعة 
الفلم الأول ٠‏ 
استخدام مقياس الضوء الكور بانى عملية بسيطة جدا :- 

قبل التقاط الصورة ٠‏ انظر خلال موجد المنظر وانتبه ان لاتضع اصبعك 
وتغطى النافذة اللخاصة للمقياس ٠‏ أضغط على زر نافذة المقياس لمدة لا ثانيه 

الؤشر الكهربائى يستقر بمحل معين في أحدى نهايتى آلة التصوير 
تشاهد :'افذة زجاجة على شكل قوس يتحرلد فيها المؤشر الكهر بائى «محط 
بها نابض المقئاس *: وقرص مسطح فيه مثلث ونقطة خضيراء ٠‏ والقرص 
المسطح والنافذ المقوسة .بربط بينها خطوط سوداءه عند تحريكقر ص سرعات 
العدسة :يتحرك ايضا قرص اللمقياس والمثلث مرنبطة مع بعض ٠‏ الان حرك 
قرض سبرعات العدسة حتى .يكون أتجاه المثلث مغ أحد الخطوط السوداء 
القريبة من المؤشر الكهربائى للمقاس وعندما يكو المؤشر الكهربائى بينخطين 
اجعل كذلك المثلث بين خطين وبهذه العملية التتى جعلت المثلث ريتجه بأتجاء 
الخط الاسود الذى يصل المؤشر الكهربائى تكون قد نظمت سرعة العدسة 
اونوماتيكيا وأذا صادف ان وقع مؤشر السرعات بين رقمين لاتهتم ٠‏ دآن جهاز 
سرعات عدسة المينوكسن بى متدرجة من + الثانية لغاية ٠١٠٠١‏ من الثانيةه 
وفى <الةاستعمال اكرشح اللونى الاخضر مع فلم أبيض وأس-ود فى هذه 
الحالة يجعل النقطة الخضراء بدل المثلث الاصود المفتوح باتحاه المؤدُمسر 
ألكهر بائى للمقياس بهذا:الاسلوب مكون قد حسيئنا حساب المرشتح الاتخضير ٠‏ 
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الاسلوب الثانى فى تقدير سرعة العدسة :- 
التقاط الصور بفلم سرعته 78 أو ٠ه‏ أى ٠‏ أس ٠أى‏ اعتياديا يكون مابين 
١ه‏ لخر اا من الثانية ٠‏ ولكن بفلم اسيرع من هذا ولمحلات 
الاضاءة فيها قوية مثلا بلاجات في يوم مشمس > مئاطق جبلية ثلجية ٠‏ م.حتى 
ارونا من الثانية 'تكون السلعة غامقة ٠‏ 
سرعة العدسة :ل 
بالاضافة الى وجود سرعات العدسة من + الثانية لغاية الا فبوجد 
على قرص سرعات الحرفين بى و تى وهاتين السرعتين هما ٠‏ 
السرعة بى سقى جهاز سرعات العدسة «الغانق» ممئو حا طااا الضغط 
مستمر على عتلة اطلاق الغائق ومجرد رفع الضغط تغلق العدسة ٠‏ 
السرعة.نى يبقى الغالق مفتوحا عند الضغط على عتلة اطلاق الغالق 
لن أن بضغط على عتلة اطلاق الغالق ثانسة وهاتين السمرعتين, 
وجدت عند الحاجة الى فترة زمنية طويلة من ثانية لعدة ثوانى ٠‏ واما 
السرعة نى فتستعمل عندما .يتطلب فترة زمنية طويلة وتستخدم كلتا السرعتين 
عندما كشت الة التصوير المنوكس على ركيزة ويستخدم سلك تحرير الغالق 
اسستعمال المنيوكسش :- 
١‏ - ينظر خلال موجد المنظر لتحديد الموضوع المراد تصويره * 
7 - تنقاس المسافة بين الموضوع والكاميرة بصورة مضيوطة بواسطة شمر بط 
للقامن ٠‏ 
م« نوضع المسافة على قرص المسافات الذى ,يحوى المسافات التالية : 
«لا سم و كلاو ءساوهء4و»*5وه١١‏ سي لام علامة اللانهاية * 
- تقر الاضاءة بواسطة مقاس الضوء الكهربائى * بعد وضع سرعة 
الفلم على قرص سرعات الفلم بالمقياس ٠‏ ويوجه المقياس نحو الموضوع 


-- 


يقرأ المقياس سرعة العدسة ٠‏ المقابل للفتحة ه/” أذ لعدسسة المينوكس 
فتحة واحدة ؤ: فقط هم 

تنظم السرعة على قرص سرعة الكاميرة الذى .يحوى السرع التالية 
٠٠٠١/١‏ من الثائر 2 اللعءة و الاو الل 
الثانية والسرعة تى و بى 

نمسك الكاميرة بكلا البدين أمام العين ٠‏ ببحيث يوضع الابهام الاين 
نحت الكاميرة والاصا؛ بع الاريع فوقها بحمث السعاية حون فوق عثله 
اطلاق الغالق ٠‏ والبد ال لسرى الابهام 5 ي الاسفل والسيابة ه فى الاعلى ٠‏ 
وتيك الكاميرة بحزم 0 

بضغط بهدوء وتأنى على عتلة أطلاق الغالق * 

تغلق الكاميرة 3 

عند التقاط الصورة التالية تغلق وتفتح الكاميرة وبذلك يكون الفلم قد 
تغير و نصب الغالق ٠‏ 

في كون الموضوع المراد تصو بره مهمع بيجب التقاط ثلاثة صور لذلك 
الموضوع لقطة حسب قر اءة المقياس والثانية + الوقت والثالثة ضعف 
الوقفت 5 

فمثلا أذا كانت د السرعة التى عبنها المقياس الضوئي هى ١‏ ٠ه‏ من الثانية 
فتؤخذ هذه اللقطة والثانية تجعل السرعة ١/٠ة؟‏ والثالثة اا 
من القانسة * 

فشكن دعي القن المكام دق الله المدلاسيي حمر كر 
صورة جندة أذ ان حجم الآلة الصغيرة المشابه للمقدحة يساعد على عدم 
الانتناه أثناء العملا 59 


-155- 


استنساخ المستئدات بواسطة الة المينوكس :ل 
بتمكن ضابط .الامن من استخدام الآلة فى أستنساخ الوثائق > الرسائل 
المخطوطات > الصور الفوتوغرافة » الصو الزيتية او أبسة مغلومات 
أخرى أنناء التدرى الشرى براسطة آله المتوكين ٠‏ وللقام ذه 
العملة للآلة ركيزة خاصة بها لهذا الغرض * 


صورة رقم - 5315 - 
الة تصوير مينوكس مثبتة على دكيزة الاستنساخ 


ركيزة الكاميرة :- 
لل ركيزة مشت للكاميرا وفتحة لتثبيت سلك تحربر الغالق واريعة ارجل 
ذات ثلاثة مجالات للتطوعل وبهذا يمكن تصوير ثلاثة أرتفاءات أذا 
كان المستئد صغير او متوسط او كمير ٠‏ والارتفاعات هى :8 انج و 
٠لانج‏ و ؟اانجو ماالج * 
تنصب الارجل وتحعل بالارتفاع المطلوب وانئتت آله التصوير ل محلها 
وينظر نخلال هوجد المنظر نحو المستند المراد استساخه * يضاء المستند 
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بمصباحين قوة ٠١١‏ شمعة من زاويتين 40 درجة أو الاضاءة الممنسرة 

أو تودج ليت وبعدها يربط سلك أتحرير الغالق وتؤخذ قراءة المقراس 

وتنسب سرعة العدسة ويؤخذ لقطة أو أثنين لكل مستند ٠‏ 
تحميض فلم كاميرة ال ميلو كس :# 

يغسل الفلم بأسلوبين اما بواسطة حوض التحميض النهارى ٠‏ او في 

الشركة الللمة ٠‏ 
الحوض للتحميض النهارى :# 

عبارة عن اسطوانة بالاصشكية صغيرة واخرى ذات شق حلزونى ومحل 
لوضع كاسيت الفلم ٠‏ .يوضع كاسبت الفلم فى المجال المخصص لهما وتر بط 
بداية الفلم بالاسطوانة الحلزومة أذ كل ل اا 0 
الاصطوانة الحلزونية شقل الفلم من الكاسيت 2 اك الاسطوانة ٠‏ دمن م 
يسكب اللحلول بالحوض ٠‏ قروا لت ل ديا ندر جة لام 

يغسل فلم كاميرة المنو كس بمحلول خاص بشيرى جاهز من المحالات 
الثى تيع المواد الفوتوغرافية ويكون داخل ظرقين الاول أ والثانى بيذاي 
الاول ومن ثم الثانى ببالماء لكمية متاوى ال كان وكذلك محلول التثستالذى 
يكون بظرف واحداه 

الة التصوير لابقا 

هى من آلاث التصوير الصغيرة وبالرغم من ذلك فهي تؤدى وظلاكة 
عديدة ومهمة كن استخدامها داخل الاستوديو لتصوير الاش -خاص او 
التصوير الميكروسكوبي لتصوير المواضيع الدقيقة او امنضانها فى أستشساخ 
المستندات الخطية او الصور او الخرائط كذلك يمكن أستعمالها فى التصوير 
الخارجى المواضيع المتحركة 50 سر بعة سسارة دراجة بخارية ٠ه‏ الخ 
ومن مزاياها المهمة كو ن عدستها قابلة لتتديل حكن استختتام عدصة 
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طويلة البعد البؤرى مقربة وتستخدم للتصوير للمسافات البعيدة ٠هم‏ و ١٠٠ام‏ 
وععلام ولءءثام ى 

فأمكان منتسب الامن تصوير المظاهرات أو الميرزات أو حواد نالا خلال 
بالأمن أو تصوير شخص مراقب أو سيارة مراقية أو حتى تصوير المسكرات 
للملاد المعادية من مسافة بعيبدة ودون ان ,شعر ا يراه احد ٠‏ 

فبها منظم سرعات العدسة من ١‏ ثانية لغاية ١/1٠٠٠‏ من الثاية فهذه 
الميزة تساعد على تصوير المواضيع المتحركة مثل السمارة أو الدراجة البخارية 
عندما نسير على سرعة عالية ٠‏ اذ ان منتسب الامن يتمكن من التصوين وغعو 
فى سيارة لموضوع ثايت أو متحرك * 

الآيكا يمكن استخدامها فى التصوير الليلى او التصوير الداحلى أذ 
يمكن ربط جهاز اضماءة خاطف بها * 

يستخدم مع آلة الايكا فلع حجم 6" ملم ذات ” صورة او ٠لا‏ صورة 
وبكون الغلم بغلاف معدنى أو بلاستيكى كاسيت يحفظ الفلم مخ الاضاءة 
مساحة السلبية الواحدة 8/9/4" ٠‏ فى الال موقت أو مايسمى 
00 بؤخر اطلاقالغالق بحيث ,شمكن الشخص من الوقوف 
كام اله التصورر هديا برع القاط لوم 
كيفية هلىء الكاميرا بالفلم :- 

بفتح الغطاء في قاعدة الكاميرة ويستخرج البكرة الفارغة ويربط بداية 
الفلم فيها ومن ثم :بوضع الكاصيت واليكرة الفارغة فى المكان اللخصص لهما 
الى أن تأخذ أسنان القرص مكانها فى ثقوب الفلم يرجع غطاء قاعدة الكامسيرة 
الى محله ويغلق ٠‏ ومن ثم تدور القبغئة الى ان تنتقل اللقطة الاولى من 
الكاسيت آل اللكرة الفارغة مرنين على الاقل ومن ثم إينظم العداد ‏ عداد 
اللقطات ‏ على الصفر ٠‏ 
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تشسغيل الة الايكا :ت 

١‏ - ينظر خلال موجد المنظر القيوفايندر ‏ ويحدد الموض_وع المطلوب 
التقاط صورتة + 

* - ينظر خلال موجد المسافة ‏ الرينج فايندر ‏ ويشاهد شبحين للموضوع ٠‏ 

م د تحرك عتلة تقديم وتأخير عدسة الكاميرا الى أنينطيق الشبحين على بعض 
وبذلك تضبط المسافة بين الموضوع والكاميرا » 

4 ب تؤّحَذ قراءة مقماس الضوء الكهر بائى الذى يعطى فتحة وسرعة العدسة 
حسب الظروف الضوئية وسرعة الفلم * 

ه ‏ تنقل القراءة الى عدسة الكاميرا فئحة والسرعة ٠‏ 

+ - ,يضغط بهدوء على عتلة اطلاق الغالق ٠‏ 

٠‏ - تندوو قضة تحريك الفلم بأتجاه السهم والذى يغير قطعة الفلم وينصب 
الغالق * 

نصوير الكتابات السسرية :- 

كر 6 لا اا لطر ا ا ل تلك رسكو 

ولكن اذا ما وضعت ههذه الرسالة نحت الاشعة المافوق البنفسجية فى مكان 

مظلم تظهر الكتابة السرية وبالامكان تصويرها والحصول على تلك الكتابة 

اما قد ادر الى الذهن هل ان المرسسل اليه الرسالة لديه اشسعة ما فوق 

البنفسجية الجواب لا ٠‏ يتمكن من قراءتها بعد ان يمرد فوقها مكواذكهربائية 

أو يضعها فوق مصدر حزارى + 
5 تصوير مثل هذه الرضائل أو الونائق الامتوف الثالق 12 

١‏ - توضع امام الكاميرة منفاخية وبراعي جعلها بصووة عموديية وموازية الى 
لوحة تتثير آلة التصوير * 

؟ا ب يسلط علها اضاءة من بر وحكتور اعتنادى * 


د وها 


7 
5-5 
ك٠‎ 


يضبط نيت على المستند وبالححم المطلوب + 

.يشعل مصدر الاشعة الما فوق البنفسجية وينظر قثرة خمسة دقائق الى 
ان يحمى الجهاز وتقوى الاشعة ٠‏ 

يينظر الى الكتابة السررية ,بحيث نظهر كاملة وتقراً * 

تنظم فتحة العدسة على فتحة لالا ويسد الغالق » 

يوضع سلايد للكاميرة ‏ الشاص - الذى مىء بقطعة من الفلم الحساس 
كت فلم ٠‏ 

تعرض لمدة خمسة ثوانى ٠‏ ويسد الغالق ٠‏ 

يغسل الكت فلم بالغرفة المظلمة ويئبت ويغسل ويجفف ٠‏ 


تكبير المسودة فتحصل على الكتابة السرية والعلشة على القرة اللكبروة 


هناك بعض الكتابات السرية تظهر بأن توضع الرسالة فى محلول اليود 
فلدى ظهور الكتابة السرية تثعت الرسالة على الحائط وتصور ماشمرة 
لان الود يتمخر وتذهب الكتابة كذلك قد ,يصادف منتسب الامن انناء 
اجراء التحرى السرى أو العلنى دفتر رشائل والورقة الاولى عليها انار 
ضغط بالقلم فبأمكان تصوير مثل هذه الرسائل بالاضاءة التجانبية سيق 
وان أرصلت الننا الامتخارات العسكرية ورقتين ببضاء كثنت بالدبوس 
حروف باللغة الانكليزية وبعض الكلمات بأضماء كبار المسؤولين ولدى 
تصويرها بالاشعة الحانبية تبين ان الغرض من الرسالة ان الايتاع 
بالمرسل اليه الرسالة اذ أن محتوى الرسالة كان مجرد جمل لا معتى لها 
وو ادن نكت 


المواد الفوتوغرافية :- 


5 
عه 
1ت 


الافلام الرول» وتشسملافلام الكاميراتالسسئمائية والكاميراتالاعتادية* 
الافلام المقطعة كت فلم + 
الرقوق الرّجاجية ٠‏ 
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4 - ودق التكبير *: 

ه - ورق الطبع الملآصق . 

٠ ودنف الاستنساخ‎ - ١ 

٠‏ - محلول التحميض - الدقلوبر 

م - محلول التثست الهايو ٠‏ 

كيفية صناعة الافلام : 

ان قاعدة الفلم هى مادة سللويدية تطلى هذه القاعدة تعيجي له 

جلاتينية مذابة بها املاح الفضة التى هى كلور يد الفضة > برومي_د 
الفضة > أبويد الفضة على شكل طبقة خفيفة وتطلى بعدها بطبقة جلائئنية 
حفيفة تقى الفلم ه وقاعدة الفلم تطلى بمادة كمماورية تمئع الانعكاس وما 
قلناه عن الافلام ينطبق على الرقوق الزجاجية او الورق الفوتوغرافي 
التكبير أو الطبع الملاصق أو ودق الاستنساخ ٠‏ وهناك فقط تغاوت فى 
نسب املاح الفضة عند عمل ورق التكبير فيجعل نسعة بروميد الفضة 
العالئة ببنها ورق الطبع الملاصق تعمل نسبة كلوريد الفضة العالية ٠‏ 

حساسية الافلام والرقوق الزجاجية بالالوان : 
تنقسم حساسية الافلام الى ثلائة اقسام :# 

* الافلام البانكرومانك وهى تتحسس بكافة الالوان‎ ١ 

٠‏ - افلام الاورئوكروماتك وهى التي تنحسس بكافة الالوان عدى منطقفة 
اللون الاححر ء 

افلام اعشادية الثى تتحسس للازّرق فقط ٠‏ او الافلام العمياء * 

سرعة الافلام : 
هناك افلام سريعة جدا تستخدم للتصوير الليلى او لتصوير المواضيع 
سريعة الحركة وهناك افلام متوسطة السمرعة تستخدم للاغراض العامة 
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وافلام بطيئة تستخدم للتصوير المختيرى ولقضايا التي تطلب دقة ولسرغ 
الافلام انظملة مثل سذ»ا وى صماوء117 نتعصتطء5 لقاس سرعتها ٠‏ 


محلول التحميض - الاظهار : 


اج 1ج اتيم 
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يكون هذا المحلول أما جاهز بشترى بعلب او باكيتات عليها نسية 
تحلله بالماء للحصول على محلول تحميض لفسل الافلام أو الور 
الفوتوغرافية أو أن يشترى المواد الكيماوية الني تدخل فى تر كيهه 
من باعة اللواد الدو وغرافة ,الوزن وندات إآلاء الحضول عن حول 
التحميض تكون عادتا هذه الطريقة اقل كلفة والمواد التى #تخل فى 
ت ركيب محلول التحميض هى :- 


اعتيادى كونتئرست )0 دقيق الحسبات 
اللخراك 0 ١‏ 5 
سلفات الصوديوم ‏ هلاغرام 7 
الهيدو كينون " غرام 3 ١‏ 
كاربونات الصوديوم م١‏ غرام 18 18 
برومد البواسيوم ١‏ (اخرام ١ ١‏ 


تذوب هذه اللاد حسب التسلسل ب 1٠١١١‏ سم" هن الماء » 

بفضل ان يحفظ هذا المحلول بقدئة غامقة اللون ذات سداد هن الفلين 
دون ترك فيها فراغ وهذا المحلول عنو محلول مركز ٠‏ 

عند الاستخدام ,يؤخذ من نسية "١‏ ماء لغسل الافلام وتكبير المعور ٠‏ 
١‏ ١اعند‏ طبع الصور * 

لعمل محلول تشبيت ,يذاب * 


محلول التثببت الهايبو : 
50 ثاب وكدر.بتات الصوديوم 0 غم 
٠7‏ ل مبتابيسلفات الموتاصيوم هلاغم ثاب ب ٠٠٠‏ اسم؟ من امام * 


لي 2 2 


أنواع الاشعة الخاصة بالتصوير 


التصوير الحديث يتضمن هذا الاسلوبٍ » تشكدل صودة على وه 
حساس ٠‏ بفعل نوع معين من الاشعة الكهر ومغناطسسية غير المنظورة 4 أن هده 
الاشعة تتحرك من مصدرها بدوائر لا نهائية تشبه الموجات التى تتشكل عندما 
تسقط حجرة فى بركة * ان سرعة هذه الاشعة منساوية وهي تقريبا 
00 ميل//الثانية ٠‏ للاشغة مظاهر مختلفة يعتسد على موجاتها 
الطولية ٠‏ 

ان الموجات الطولية للاشعة تختلف المسافات ما بن قمتى المو جات للاشعة 
الضوئة تختاف موجتها الضوئية ( المسافة ما بين قمة وأخرى ) ٠‏ 

بالنظر لازدياد الموجات الطولية * فالاشعة الكهرومغناطسية المعروفة 
هي 6 

الاشعة الشممسمة ٠‏ أشعة كاما ٠‏ أشعة »ا * الاشعة فوق السفسحية ٠‏ 
الاشعة الضوئية ٠‏ الاشعة تحت الحمراء ٠‏ الاشعة الحرارية + أشعة ألراديوه. 

العين البشرية ترى الاشعة الضوئعة فقط ٠‏ وهى اشعة كهر ومغناطسسة 
ذات موجة طولية تتراوح ما بين 7٠٠ 4٠٠‏ مليمكرون ‏ والمكرون 
يساوى واحد من المليلون وهو جزء من الملمتر ٠‏ 

اما الافلام الفوتوغرافية صنعت لتسجيل أربعة انواع من الاشعة وهى 
اشعة ا ٠‏ الاشعة فوق المنفسحية* الاشعة الضوئية ٠‏ الاشعة تتح تالحمراءه 


ان كل نوع هن الاربعة السالفة الذكر ستفاد منها عند تحضير التصاوير 
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الحنائية ,يجب النذكر بأنه لايوجد هناك خط واضح يفصل بين الانعة 
الاربعة فكل منها متداخلة بالاخرى ٠‏ 
اشعة »*«ع: 

هى اشعة كهر ومغناطيسية لها موجة طولية تتراوح ما بين اده -٠؟‏ 
مليمكرون "تننج هذه الاشعة بأمرار تناد كهربائى بمصباح فارغ ٠‏ ان اشعة * 
تخترق مواضيع (اجسام) لايمكن للاشعة الضوئية النفوذ فيه * ولكنها 
تضعف فى اختراقها الاجسام ويتوقف ضعفها على درجة سمك الجسم ٠ولهذا‏ 
عند وضع فلم فوتوغرافى فيشاهد هناك درجات مختلفة لاشعة “ا تستعسل 
لانتاج صورة ضلية للقسم الداحلى للحجسم ( الموضوع) مثلا على ذلك تستعميل 
فى الطب لتصوير الاقسام المختلفة من الجسم لاغراض طبية ٠‏ 


الاشعة فوق البنفسحية : 


هى اشعة كهر ومغناطسية لها سوجة طولة تتراوح مابين ٠‏ ب 5٠+‏ 
مليمكرون ٠‏ الاشعة اللتراوحة مابين 4.056٠‏ مليمكرون هى التى 
تستعمل في التصوير الجنائى ٠‏ انها اشعة لا تنمكن العين البشرية من رؤيتهاء 
لغرض التصوير تننج هذه الاشعة صناعبا باضاءة كهر بائئة خاصة ٠‏ غالبا عند 
أمتعمالها فى التصوير الجنائى تبان درجات متفاوتة بالتوهج المنظور عندما 
تسلط على مادة لانها مركبة من مواد كممائية مختلفة الثر كيب +٠‏ وهى ترى 
1 ا لضن الدعت ءا © 

تستعمل فى نصوير طبعات الاصايع التى نقع على سطوح متعددة الالوان 
وفى تصوير المخطوطات التى تغير بمرود الزمن والامتعمال * أو بصودة 
كاه ٠‏ أو مكانكية بالاصل أو بأضافة كتابات اخرى وفى فح صالكتابات 
ا 
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الاشعة الضوئية ؛ 

هى اشعة كهرومفناطيسية لها موجة طولية من 7١١-40‏ مليمكرون 
ضمن هذا اللقدار الاشعة المختلفة الموجات تنتج ايضا آلوان مختلفة عندها 
تصطدم بالعين المجردة ٠‏ 

ان الوان الطيف هى بنفسجى ٠‏ أزرق ٠‏ اخضر ٠‏ اصفر + برتقالى ٠‏ 
احمر ٠‏ ان الالوان الطبعية للمواضيع ممتزجة بِضوٌ فيه موجات طولية 
مختافة وليست انقية ٠‏ 

لانتاج الصور الجنائية ٠‏ الاشعة الضوئيئة تستعمل للاغراض العامة 
التالية : 
١‏ - لانتاج صور ببلون « اببض واسوده لاراءة المواضيع بحقيقتها عدا الملونة » 
؟ - لانتاج صور بلون «ابيض واسود» تشكل آلوان معيئة انها تستعمل عندما 

لايوجد قصد للخداع ٠‏ 
8 لانتاج صور يألواتها الطسعية * 
الاشعة نحت الحمراء ؛ 

اشعة كهرومنناطيسية لها موجة طولية اكثر من 7٠٠‏ مليمكرون الاشعة 
الى تتراوح ماين ٠٠57م‏ مليمكرون وهى التى تسعتعمدل عند التصوير 
بالاشعة نحت الحمراء ليست لها ألوان أو اى نوع من اللون الاحمر ولانشيه 
الاشعة قوق الينفسجة التى هى ظل اللون المنفسجى وهى نشه الاشعة فوق 
اللنفسجية لاترى بالعين المجردة .٠‏ 

ان تسمية تحت الحمراء اعطي لها لانها تتصل بالاحمر بالطيف مثال 
نسمية فوق البنفسجية من الاسباب الرئيسية فى أستعمال الاشعة تيحت اللحمراء 
في التصوير الجنائى لوجود القاعسدة الحقيقية ان المواد تت ركب عن عناصمر 
متلقة تظهر متساوية للمين البشربة ولكن مركبة من مواد كبرائية مسخائة 
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ولها قابليات مختلفة لعكسى أو امتصاص للاشعة الحمراء ٠‏ ولذا قد تظهسر 
مختلفة عند تصويرها بأستعمال الاشعة تحت الحمراء ان هناك بعض الاجسسام 
تع نوعا ما شفافة للاشعة :نحت الحمراء مثال على ذلك : جلد الانسان : 
لايكون عائقا للاشيعة تحت الحمراء وفي هذه الحالة تكون لهذه الاشعة قبمة 
قّ تصوير بعض الاشخاص التى تنظهر عندهم حالات غير اعتنادية تحت 
الطبقة الجلدية ماشسرة * 
طرق تكوين الصورة : 

لاجل عمل صودة فوتوغرافية لايمكن وضع قطعة من فلم حساس 
وتدريضها للاشعة التصويرية اكفما أتفق بل ٠‏ سطر على هذه الاش _عة 
عند تكوين صودة الموضوع على وجه الفلم الحساس * 

هناك طريقتان رئسستان لتشكبل الصورة الاولى طريقة الظل 5806 
ال ل ل ل ال اكه 
ترى بصووة جلة عند التصوير باشعة “ا أن صودة اشعة *ا الاعتادي 
عبادة عن نوع من التلل ٠‏ 

بالاصل ان ظل اشعة ا التي بشكل على الفلم يشابه اى ظل يتكون 
بالضوء الطبعى لانستعمل عدسة مع صورة أشعة “ا أن صورة اشسعة » 
عبادة عن لاشىء أكن صودة ظلية للمحتويات الداخلية للموضوع قد 
تستتعمل عدسة في حالة واحدة عندما يتطلب صورة صغيرة الموضوع كير 
بواسطة كاميرا صغيرة لاستنساخ الصورة الاصلية لاشعة * على شاشة ٠‏ 
طريقة العدسة : 

اعتباديا تستخدم عند التقاط الصورة بالاشعة فوق النفسجة والاشعة 
الضوئئة * الاشعة تحت الحمراء * 

سل عدسة مخترعة هى عبارة عن قب صغير * فالصورة التو تعيل 


دال#ق]ات 


و ال اراي 00 وركام اماما مي 6 أ مكاع الك سند 

تعريض طويلة وهذا غير عملى ٠‏ حتى أذا ما امتعملت افلام سربعة * 
وكذا اذا عملت الفتتحة كبيرة لكى تسمح بدخول ضوء أكثر تكون 

الصورة غير منتظمة + ان أأسط عدسة م ركبة على كاميرة بوكس تعطلى 

أحسن نتائج من اصغر فتحة * 
ماذا يتطلب للحصول على صورة جيدة عندما تكون فتحة العدسة كيرة 

يقتضى أضاءة الموضوع بالاشعة التصويرية لاجل التوصيل الى عمل نيت صحيح 
ان العدسة تسمى 16دوهندء دوت او العدسة الموجبة ٠‏ سميت بهذا 

الاسم لانها نميل الاشعة التى تمر بها وتجمعها فى نقطة واحدة يحون 
الصورة والعدسة تكون من الوسط اسمك من الجوانب ان العدسات تصنع 

من زجاج ثمين وتتألف من عدة قطع ٠‏ 

اخطاء العدسات : 
لاغراض التصوير الجنائي يتطلب استعمال عدسات صحيحة لتكوين 

صورة دقيقة ومضبوطة وغير مشوهة بيد ان العدسات عيوب تحعلها غير 

صالحة لهذا الغرض ونلك العوب هى مايلى : 

١‏ - الخطأ السطحى : ان الاشعة التى تخترق العدسة هن الحافات تنكس 
اكثر من الاشعة التي تدخلها من الوسسنط وكذلك تكون نيت على 
مسافة أقرب من التى تمر من المركز وبالتشيجة تكون الصورة مش_وعة 
فالشركات التى تصنع العدسات تمكنت من التغلب على هذه الأاحية 
وذلك بدمج عدة عدسات مختلفة السطوح لثكون عدسة واحدة ٠‏ 

١‏ كوا :1ه مكل من الخطا ]لط إد الافكة الحانه الى لسرن 
العدسة تكون صودة مشوهة عند الحافات ولست المركز ويقلل هذا 
الخطأ بدمج عدة عدسات مختلفة السطوح لتكون عدسة واحدة ٠‏ 
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الاستكماتزم : عندما يكون فى العدسة اس تكماتزم الجزء الخارجى 
لاورس بكرن مشوهة ٠‏ أن لزن الفح الإساعمة مين نقطة واحدة من 
الموضوع والتي تقع على حافة السلسة لاتشكل نقطة ,ل خطين قصير.ين 
احدهما غير نيت والاخر نبت * 

ا سا بدمج عدة عدسات مختلفة السطوح من نو 
من الزجاج لتكوين عدسة واحدة * 


خادصى 


تقوس الحقل : العدسة التى تكون صورة واضحة وصحيحة على سطح 

مقوسل 00 من ان تكون على سطح مستوى ٠‏ ,بقال عن تلك العدسة 

انها نقاس من (تقوس السطح) يعالج هذا الخطأ ايضا من دمج عدة 
عدسات مختلفة التقوسات ٠‏ والعدسة الصحمحة هى التى تكون صورة 

صحبحة على سطح مستوى * 

0 التشورش : عندما يكون فى العدسة فالقسم الخارجى من الصورة 

الى كن اكير الو المع من ولاطل المطورية وذاناا قوق فل 

موضع دايفرم العلاسة + 

1 اذا كان الدايفرم مركب امام العدسة فالخ طوط العمودية 
والافقية قرب الحافات نظهر فى الصودة متجهة الى الخارج 
ورسمى هذا الخطأً ( خطأ التوازى) ٠‏ 

ب - أذا كانت الدايفرم تخلف العدسة فالخطوط العمودية والافقة 
القى قم نرب االخااك كزين مقجنة الى الافاكال ويس حا 
0 العمين ذا تأثير كبير في حقل التصوير ٠‏ 
الجنائى ٠‏ ولاصلاح هذا العب يوضع الدايفرم وسط العدسة 
فأحد الخطثين يصلح الآخر وبالنتيجة تكون الصورة صحيحة ٠‏ 

الخطأ الناتج من أخئلاف فى طول الموجات الضوئية التصويرية يندج 


كت نابت 


هذا الخطأ عندما #كون العدسة غير قادرة على تكوين صودة للموجات 
الضوئية التصويرية عند كر اقها عدسة غدءوجء د00 تتوقف زاوية 
الكارة ع ول ال © 

فأذا كانت الوه الطرلة فلله كلد راو الك سارها 21 واليلنا 
فالاشعة فوق اللنفسجية تكون زاوية اتكسارها شديدة عندما تخترق 
4 كوكلا صورة عل 


لى مسبافة قصيرة بينما الاشعة تحت 
الحمراء عندما تخترق عدسة ما ٠‏ زاوية الكسار ها صغيرة وتشكل 
صورة على مسافة بعدة هن العدسة اما الاشعة الضوئية الاخرى 
تتشكل صورها على سافات مختلقة ما بين الاش عة فوق النفسجية 
واتحت الحمراء وتنوقف على موجاتها الطولية + 
يغلل هذا الخطا عند دمج عدة عدسات ذات تقوصسات صحيبحة لعمل 
عدسة واحدة على أن تكون من أنواع م 
البعد البؤرى : طأقده! أده 
لكل عدسة علي اختلاف أشكالها لها بعد بؤرى معسين ويعرف بأنه 
المسافة من منتتصف العدسة الى قطعة الفلم عندما تكون العدسة مبأدة على 
موضوع معين وهذا ييتوقف على تركب العدسة فعض العدسات متتصف 
العدسنة يكون ضمن العدسة ويعضها يكون أما امام او خلف العدسة ء* 
ولهذا فأن البعد البؤرى لايمكن قياسه من منتصف العدسة الى سطح الفلم» 
أن المصانع 0 ب على العدسات التى تنتجها البعد البؤرى لكل عدسة ٠‏ 
ان 00 تقسم بالنسية لبعدها البؤرى الى ثلاثة أقسام وهى قصيرة 
البعد البؤرى او واسعة الزوية » ومتوسطة البعد النؤرى » وطويلة البعد 
اليؤرى او ضيقة الزاوية ومعنى هذه المصطلحات هو : 
أ العدسة القصيرة العد البؤرى او واسعة الزاوية كصعبة كناءه1 #دمطع 
هى تلك العدسة التى يكون بعدها البؤرى أقصر من الضلع الطويل 
5ك 


لقطعة الفلم المستخدمة مع آلة التصوير وتس_حل منظر اوسع من 
الذى تسحله العدسة الاعتادية ء 
ب العدسة الاعتادية 5 25عبآ [هصجده]1 
هي تلك العدسة التى يكون بعدعا البؤرى يساوى قطر قطعة الفلم * 
العدسات قد يكون بعدها البؤرى أقل أو اكثر بقلين من قطر السلسة» 
1ك طويلة التنثير او له التتلفوتو ناما .يكون البعد البؤرى ل 
اكثر. من ضدءف طول قطعة الفلم + فتلك هى عمدسة تلفوتو أو طويلة 
البنعد اليؤرى ١‏ 
أن اصطلاح عدسة تتليوفوتو ا لنوع خاصص من العدسات كك 
تستعمل ,التيلسكوب + ولها بعد بؤرى اكير بكثير من المسمافة مابين 
منتصف العدسة وقطعة الفلع ٠‏ 
والآن أية عدسة بعدها البؤرى كير بالنسبة لقطعةالفلم المستعملة بتلك 
الكاميرا تسمى عدسة التليفوتو او طويلة التتشير * 
العدسات الاضافية لتغير البعد البؤرى : 
اية عدسة فى كاميرا بألامكان تقليل بعدها اليؤرى بوضيع عدسات 
اضافشة (كونفير جنت» موجه «محدية» امام [لندقة الاصللة وكذلك كن 
تطول البعد البؤرى لعدمة كاميرا بوضع عدمات أضافية سالية مقعرة» أمام 
لع وشلكة الاصلعة ب 
على كل حال استعمال العدسات الاضافية تلغى الاصلاحات في عدس_ة 
الاسكمات الاصلية وتصبح كات مشابهة لعدضة المتكستكصن 0 علبه بحب 
عدم استعمالها فى التصاوير العلمية الدقيقة الجرمية ٠‏ ولكنها مناسية الاعمال 
التسلية ع المصودين 2 
رقم الاف .20 7 اوالسرعات: 
يسمع المحامى المصور الجنائى شير الى عدمة ه/* او 4 اف أن هذا 
-35-0 


سمى موديل اف عند صنع سرعات العدساث ٠‏ 

سرعة العدسة معناه بالحقيقة نسية شدة اضاءة الموضوع ومقارنلها شدة 
اضاءة الصورة .٠‏ ولكن هذا غير عملى ٠‏ 

ان سرعة العدسة هى حاصل قسمة البعد اليؤرى للعدسة على قطر 
العدينة فمثلا العدسة التى يعدها اليؤدى ١١‏ أنج وقطرها 4 أنج » العدسة 
النى بعدها البؤرى 4 انج قطرها ١‏ أنج ان سرعات هذه العدسات متساوية» 

العدسة السريعة او العدسة الواسعة الفئحة تعرف من رقم الاف .وا م 

ألذى يكون صغيرا ٠‏ بصودة عامة العدسات السريعة هى الثى نبدأ ارقام أف 
شها من ورا ورع ٠‏ 

4 اذا كان دف الاق اكير من ورك اقل من ,مشر العدسة امتوسطة 
السرعة ٠‏ واذا كان رقم الاف أكبر من م تعتير العدسة بطيئة السرعة ٠‏ 

كقاعدة ان العدسات السريعة لسنت هى الاحسن في التصوير الحنائى 
ولكن عند تحصير الصور الجنائية #فضل استعمال فتحات صغيرة « دقمالاف 
عالى» ٠‏ وذلك للحصول على عمق الحقل وصورة واضحة 
أما عندما تكون الاضاءة قليلة يستعمل فنحات واسعة «رقم الاف صغير» فى 
العدسات السمريعة * 
الدايفرم : - الواجيات 

بن قطعتتى الزجاج الملصوقتين لعدسة الانستكمات المستعملةفى التصوير 
الجنائى منظلم معدنى «بسمى الدايفرم» عبارة عن أقراص معدئية مر كبةواحدة 
قوق الاخرى تشكل فتحات دائرية تكبر وتصغر حسب الحاجة وبواسطة 
عتلة او فرص حسب نوعية العدسة ٠‏ وللدايفرم الوظائف الثلاثة الثالية : 

ار عر ال نالفل > ل 61 

الدايفرم .يسيطر على السرعة بتكبير وتصغير فتحة الدايفرم ويصبح 


كت لطت 


كان ااسطاية عن اتن (قتريه الأدى باتسال الب 0 روجا نان اديت" 
الضوء والسرعة تتناسب مع بعضهما عندما تكون العتلة على أضغر دقم اف 
0 ا ض العا فسن صحيح وكذا عند وضع الؤثر ماين اكير 


واصغر تحصل على فتحات مختلفة الحجوم ٠‏ 
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صورة رقم - 515 - 
منظم فتحات العدسة الدابغرم 

ان هذه الارقام تعبر عن فتحات العدسة صنعت بحيث انها تتناسب عكسيا 
مع الفتحات وأن 0 هى ضعف الاخرى "قرنينا ٠‏ 

فمثلا الفتحة رقم .م اف هي ضعف الفتحة ذواف وهكذا ونسمي 
ارقام الفنتحات ,نم2 7 الدايفرم كمسيطر على عمق الحقل 5 

الراك انم القن لو رو 0 وين (الحرر مزي 
مسافة واحدة فى نفس الوقت ومن الناحية العلمية عندما 0 عدسة مشرة 
على موضوع معين نظهر :الصودة المواضيع الثى قبل وبع ذلك الموضوع 
واضخة ٠‏ ان العدسات القصيرة الشئير يكون عمق الحقل فها اكير من 
عدصضات الشلوفوتو عتها سحف ل ف العدمستن تنسح رقم الاف ٠‏ 

ف عد الحقل اه إلافة فين فر موضوع وابعد موضوع 
بيظهر بالصورة واضح عندما تكون العدسة مبثرة على موضوع معين ٠‏ 
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يم 0 عدسة البعد المؤرى ثابت + عمق الحقل كبر عندما 'نصغر 
فتحة العدسة « اكبر رقم / اف » أن مسافة ع المك إل شين 
عليها غير محدودة فهى تقل كلما قربت الكاميرا من الموضوع ٠‏ 

وفي حالة اقتراب الكاميرا كثيرا من الموضوع يتعدم عمق الحقل ولو 
اصتعملت لعن فتحة ٠‏ 

الدايفرم كمسيطر على التحديد «الوضوح» : يعرف التحديد بأنه 
درجة الوضوح للصورة التى تكونها العدية + عدمارة ال كات 3 
صور واضحة حتى ولو استعملت اوسع الفتحات * ولا كانت عنوب العدساد 
السبعة موجودة فى ذل علس 0" فالوضوح لم تكو نه حسفا اا 
.بمكن زيادنه تقلءل فشحة العديلة «امتييان رقم اف صغير» وسنيه أن ل 
تقليل فتحة العدسة تقلل .عض العبوب ولكن فتحة العدسة ,يجب ان لاتصفر 
كا د 0 المسسل ا دك الوضوح .. 
4 ل مادة الافلام والرقوق الزجاجية : 

لعمل صورة فوتوغراقية ٠‏ من الضرورى لتكوين الصورة الى تشسكلها 
الاشعة الضوئية على وجه ,يتحمس لتلك الاشعة ه فى الوقت الحاضر الطلاء 
الحساس المستعمل هو وضع املاح الفضة على قطع من الحلاتين ٠‏ سمى 
هذا( الوجه الحساس ) الذى كن سكين الاشءة غير المنظورة 
وامنظورة كصورة © عدا اسح م الصورة مرئية بعك عملية التحسيض ىن 
والتثست والغسل فسمى قطعة الحلاتين «مسودة او سلبية» 
والسبس فى تسمتها هكذا لانها نظهر المنطقة المضاءة والظلال بصورة 
كي إن باد : 

إن طلقة املاح الفضة الحساسة رشقة حدا وسمسسريعة التلت و بحب 
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طلائها على سطح صقيل فهذه المادة توضع اما على رقوق زجاجية » افلام 
سلاويد » جلاتينية مودق وسوف ناتى على شرح كل منها على انفراد ٠‏ 
الردوق الرّحاحية : 

تطلى القطع الزجاجية بمادة املا حاافضة الحساسة ٠‏ ولهذه الرقوق 
المميزتات التالعة ع 

ا ل ار ل 1ك 

كما بحدث لافلام الحلاتين ( السللويد ) ومن اهم عيوبها هو قابلتها 
على الكسر ٠‏ فى الوقت الحاضر حلت مكانها الافلام وتأيد ذلك في محادثات 
المصوريين تتردد كلمة افلام بصورة كثيرة عندما يتكلمون عن مادة السلبات 
دل من كلمة رقوق ٠‏ 
الافلام : 

افلام السلاويد تستعمل الآن بكثرة وفى جمسع مرافق التصوير 
الجنائي الفنية ٠‏ ان هذه الافلام سهلة الخزن واقل أحتمالا للكبسر من 

يستعمل بصورة عامة فى التصوير الجنائى أفلام مقطعة (سالويد) 
تسمى كت فلم (مبلاط ننات) ان فى استعمال هذه القطع المف-ردة يمكن 
تحميض كل واحدة على أنفراد دون الاننظار لانتهاء الفلم كما فى حالة 
(الرول فلم) وكذلك هذه القطع لاتنطوى امسر ٠‏ وتكون ا من 
الأرول فلم او الفلم باك وكذا سطحها مستوى ٠‏ 

الرول فلم : شرربط هن الجلاتين ملفوف على بكرة سمح لعدة لقطات 
1 أملاءه واحكة ٠‏ 
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أنْ هذا النوع من الافلام ملائمة جدا للكاميرات الصغيرة وهو النوخ 
الوحيد الذى يستعمل فى الكاميرات السينمائية * سابقا لم يستعمل الرولفى 
التصوير الجنائى والسبب فى ذلك الوقت لم .بصنع أى نوع من الرول فلم ٠‏ 
0 الآن فقد كثرت صناعة الكاميرات الصغيرة * وصنعت ايضا افلام دول 
مختلفة فأصبح بالامكان اختيار النوع المناسب للتصوير الجنائى * 

الفلم باك : أقل الانواع التى تستعمل فى التصوير الجنائي هى الفلم 
باك ٠‏ وهى عبادة عن علبة تحتوى على (17) قطعة كت فلم رقيقة متصلة 
نهايتها بورق لاصق ٠‏ ان ورق اللاصق بظهر من اعلى العلية وعند سحيه الى 
الاعلى تتحول قطعة الفلم المعرضة من الامام الى الخلف ٠‏ 

ان الفلم باك يشبه الرول فلم اذ كلاهما .يمكن وضعه فى الكاميرا ٠‏ فى 
وقت النهار ٠‏ انه بالامكان اخراج بعض القطع الملتقطة من الرول باك فى 
التحميض وتحميضها دون اضرار فى بقية القطع غير الملتقطة * ينما هذا 
.بصعب فى الرول فلم ».ان سمك الفلع ,باك اقل من الرول فلم ونشيجة لها 
قد تنطوى او تنعقج وهى بالة التصوير وبالاخص ٠‏ اذا كانت القطعة كبيرة»* 
ويفضل اذا استعمل الفلم باك لاغراض التصوير الجنائي ان ,يكون ببحجم 
ة »اه انج أو اقل ٠‏ 

الورق : ان الودق مناسب لعمل طبعات صوو تستعيل لاغفراض 
التصوير الجنائى ولكن الطبعاتالتى تستعمل كسلبات ووقية لا تظهر التفاصيل 
بصورة دقيقة ولا تظهر تباين الموجات اللونية بصورة صحيحة ٠‏ 
الحساسنية للاشعة بصورة عامة : 

ورف الاك ويك ل ل 1ت زر لل 
فالفلم الخاص بالاشعة الضوئمة المنظورة غير ملائم للتصوير باشعة »ا ٠‏ أو 


ا 


وحسب هذه القاعدة الافلام المستعملة في هذه الحالة هى ٠‏ 
الاقلام الاعتيادية : تصلتط يممستلمة 

هى التى 'تتحسس للازرق والنفسجى والاشعة ها فوق الينفسحية ٠‏ 
سميت افلام اعتمادية لانها أول الافلام التى صنعت عندما وجدت فى الاسواق 
افلام اخرى تتحسسى لانواع اخرى من :الاشعة ولغرض تمييزها عن غيرها 
سمت اعشادية وهى قليلة الاستعمال فى هذه الايام ولا تصلح لاعمالالتصوير 
الحنائى ٠‏ لانها نسحل كافة الالوان عدا الازوق والينفسجى والاشعة ما فوق 
النفسحية رمادى غامق 1 اسود ٠‏ 
افلام الاورثوكروماتك : للع ولخه قرم عطاعم 0 

هى التى تتحسس للاصفر > الاخضر > الازوق » الينفسحى » المافوق 
النفسحى ٠.‏ 

ان نسمية اورثوثروماتك معناه مسلائم للمواضيع الملونة بيد انه 
لا.,بتحسس للاحمر و سحله اسود *' وؤسمى اورثوكرومانك لانه صلع بعد 
الافلام الاعشادية واعتبر مرحلة متطورة + وعليه لامعل مل هذه الافلام 
فى نصوير محلات الجراثم لانها لاتسحل المواضيع الملوتة بتدرج لكر 
رمادى 0 تشاهده العين البشرية ٠‏ 
افلام البانكروماتك : لاط علخو تلم “تافصوم 

ان الافلام التي تتحسس للاشعة المنظورة ولكافة الالوان بما فيها الاحمر 
هى البانكر وماتك وه تنتحسس للاشعة غير المنفلورة كالاشعة مافوقالبنفسجية 
عليه يجب استخدامها فى التصوير الحنائى وتعتير في هذه الايام انها افلام 
اعشيادية ويستعمل معها مرشح لونى - فلتر ‏ على العدسة ويسجل الموضوع 
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الابيض والاسود 0 تراه عين الاسسان ه 

ونعتبر اقلام البانكروماتك ملائمة لتحضير التصاوير الجنائية عند 
استخدامها الاشعة الضوئية وتقسم الى ثلاثة اقسام * 
افلام بانكرومانك بروسس : 

0 الافلام بطينّة ونعطى اين عالى جدا فالصور الملتقطة بها حش ثئة 
النوعية لوثها ابض تناشيرى واصود قاتم وبئهما تدرج قليل سسا وتستعمل 
عر د طبعات الاصابع المعتمة والمستندات النخطية القديمة التى كتب 
بالقلم الرصاص ٠‏ والكدمات على الجلد ولا تدتعمل لتصوير محلا تالحرائم * 
افلام بانكرومانك دقيقة الحبيبات ‏ 11113 216 تتزلمصاعصدط تستدمعمماع 

هذه الافلام سرريعة سيا للتصووير فى الظروف الضوئمة الاشادية 
ولكونها دفشقة الحسات تكتر سلسانها وتكون الصود جيدة و<الية من 
الشوائب وامثلة علها اكفافئو بان وايستمان بانشومك »ا ٠‏ 

2,4 عتتم امه 2 متقصافة18 سا1 سددرمصة ولعف 
افلام بانكرومانك سريعة : تنلاع واكحقرماعصهم لمممرة طعا 

هذه النوعة صنعت للتصوير بالاشعة المنظورة بحت ظروف ضوئة 0 
ونسشتخدم لاخذ لقطات مسبريعة لايمكن استعمال افلام متوسطة أو بسيطةمعهاء 

وعند الحصول على صورة 000 ملتقطة بفلم هن هنذا النوع رن 


الصور حاوية على شوائب ومظهر الصورة خشن امثلة على هذه الاأفلام 
2 511261 6813 نه 2535 1ناة مسقصطافة1 


الافسلام املونة : لاع عمام© 


عند تصوبر محلات الحوادث الحنائية بأفلام ملوئية فالصور ون 
المواضبع بألوانها الطبعية كما تشاهدها العين البشرية ٠‏ وتعتير هذه فافدة 
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كير جدا ٠‏ فى الوقت الحاضر الأفلام الملوتة السسمئائية والاعتادية متوفرة 
وبتوقع فى المستقيل القريب استعمال التصوير الملون للاغراض الحنالية 
ان للحصول عل إلى صود ملونة إبتم بعدة اساليب ٠‏ الطريقة الاولى هي استخدام 
السلبيات الثلاثة اذا تلتقط ثلائة سلبات كل واحدة مع فلتر احمر > اخضر » 
أزرق » والفلم المستخدم هو أبض ضيه * “تغسل الأفلام الثلائة وتجفف 
ويعمل لكل واحدة منها فلم موجب- (صلاظ1 تمه .. 

توضع هذه الافلام الثلاثة الموجبة بمحالل الوانها أصفر > وماقى + 
شذرى ‏ صوبو بمتصعمة11 ,و1اء52 ٠‏ 

:وضع هذه المحاليل على رف كهربائى متحرك وبعدها نوضع فىمحلول 
اسيدك اسيد مخفف ١٠/ر‏ ثم توضع على الورق لمدة ثلاثة دقائق لكل منها 
بالتعاقب واثناء وجودها .يضغط الات ركس فلم بقطعة من لاستبك ,بصورةستمرة 
ويحصل بالنشيجة على صورة ملونة بالالوان الطبيعية وهذه اولى الط رف 
للحصول على الصود الملونة تحتاج وقت طويل وجهد كبير عليه لا تستعمل 
هذه الطريقة لتصوير المواضيع الجنائية * 

الاسلوت الى الشط الى تسكن إستكاية لاعراض الصويلدر 
الجنائى هو استعمال الفلم الملون السالب أو الموجب وهذا الفلم عمارة عن 
مندويج بحبث وضعت ثلائة طبقات حساسة على فاعدة واحدة ٠‏ 
افلام الكوداكروم : صللط عترم مطعدل0»] 

خير نموذج لفلم ملون على شكل سندويج ٠‏ فهو يتألف من ثلاثة طبقاءت 
حساسة لصقت على قطعة من مادة السللويد واحدة ٠‏ فالطبقة العلا تتتحسس 
الدزن وير لظ ل لون 1 مزالم ار الراك 

,بظهر اولا الى فلم سالب وبدل ان يطبع :يعرض اثثاء الفسل وتم 
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نظهيره وبالاخير 'نحصل على فلم موجب ( سلايدات ) * تجهز افلام كوداكروم 
على شكل افلام سيثمائية وافلام رول اعتيادية وافلام مقطعة لايحتاج التصوير 
الملون الى خبرة خاصة عند الالتقاط ١‏ كثر من الفلم الابيض والاسود ولا .يحناج 
الى آلة خاصة ولكن تظهير ( غسل ) هذه الافلام يتم من قبل شركة كوداك 
وذلك لانه اسلوب معقد سسا * 

وبعد ان يم تحميضه يرجع الى صاحيه سلايدات ملونة ٠‏ وفى حاله 
أستعمال كاميرة سينمائية لتصوير مسرح جرييمة بالامكان عرض الفلم ,بقاعه 
المحكمة بواسطة بروجكتور على شائنة ٠‏ كذلك بالنسية الى اللسلايسات 
الملونة ٠‏ ان طبع صور ورقية ملونة من السلايدات يحتاج الى سحب ثلانة 
سلسات وهى عملية طويلة ومعقدة ايضا + 
افلام كوادكلر : سلتطا “وامعةلمكز 

نوعية جديدة من الافلام نستعمل لتصوير المواضيع الملونة على ورق * 
بعد الالتقاط ,يظهر ( يغسل ) ويحصل على فلم ملون سالب ٠‏ وتكبر على ورف 
بالالوان الطبيعية من قبل شركة كوذاك * 
أفلام أضعة «« : سلاكع يروم عد 

لغرض الحصول على فلم له حساسية عالية جدا لاشءة “ا «والوجه 
الحساس للفلم الاعتبادى تر كز 'سبة أملاح الفضة ولجمله اكثر حساسعة 
يطلى الوجهين بالعجينة الحساسة + وبالرغم من هذا يبقى الفلم يتحسسن 
بصورة رئمسية للازرق والاشعة المافوق النفسححية فافلام اشعة “« تتحسس 
فقط ١ال/ز‏ للاشكة »ا والماقي تفقد ٠‏ 

ولهذا وجد عملا انه من الضرورى وضع فلم اشعة “ا فى سلايد 
معدنى له قوة امتصاص اشعة * ولا يسح للاشعة الزرقاء والنفسجى هن 
النفاذ الى الفلم » 

6 


اقلام الاشسعة نحت الحمراء : تصلتع لونومس ترآ 

عند مزج اصباغ معينة مع املاح الفضة وعمل عبجينة حساسة لطلاعها 
على سللويد يدون الفلم اننائج يتحمسى للاشعة غير المنظورة نحت الحمراء 
ولكن مثل هذه الافلام تتحسس ايضا للاشعة المنظورة وما قوق الينشسجيه 
وللحصول على صودة بواسطة الاشعة تحت الحمراء يتبع احدى الطريقتين 
استعمال مصباح للاشعة تحت الحمراء اق وضع فلتر على عدسة الة التصوير 
لتمنع الاشعة الاعتادية وما فوق البنفسحية من اختراق العدسة ٠‏ 
اإلفلترات : 65 ا؟ برو 

المرشح الضوثى عبارة عن قطعة زجاجية أو جلاتينية توضع على عدسة 
الة التصوير لتنظم لعان الالوان المختلفة + من الناحية العلمية الفلتر عبارة 
قطعة تححب كلا أو جزئما الاشعة الضوئية التى تخترق العدسة الى الوجه 
الحساسس ٠‏ 


فلترات التصحيح : 

هى عبارة عن فلترات ضوئية تستعمل مع أفلام البائكروماتك * لالتقاط 
مشاهد ومواضيع 05 تظهر للعين بالضيط عدا الالوان ٠‏ وهذا 0 تصومار 
(الابيض والاسود) فعند تحضير صور جنائية .بحب استعمال افلام النانكروماتك 
وقلترات التصحمح 3 

النظرية الصحبحة لاظهار الالوان يلون هوتكروم : العيّن البشريه 
تفرق ما بين الالوان بسب وجود رد فعل ,يسمى التحسس للالوان والتحسس 
بشدة الاضاءة ٠‏ الاشعة الضوئية لموجة ها أو مجموعة امواج طولية تعطى 
الوان متشابهة وكذلك لها نفس مدة شدة الاضاءة ٠‏ 

الوق لمر حمسن به الم الضيرة كي ويقوي لما كالمق 
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( متلالىء) مثال الايض ٠‏ البنفسجى * الاحمر العميق + الوان تتحسس بها 
العين قليلا وتظهر كأنها داكنة كالامود ٠ ٠‏ التحسسسن للالوان ينعدم فى 
التصوير الابيض والاسود ٠‏ وبالامكان ايجاد تدرج نسهى باللون الرمادى 
للصورة اما اقل تألق من.الاض واكثر من الاسود ه كما تظهر بالالوان 
امل ا ما ا ل ل رار 
الايض و«الاسود ٠‏ والالوان تظهر فى الصور في مونكروم ( اللونالرمادى 
المتدرج ) كما ,بل اللون الاصفر ,يظهر رمادئ خنيف جدا في الصورة ٠‏ 
الاخضر والبرتقالى رمادى خفيف احمر براق ٠‏ أزرق * رمادى متوسط ٠‏ 
بنفسحى + والاحمر العميق رمادى داكن * 

لاذا انستعمل فلترات التصحيح : بيجب ان تظهر المواضيع الملونة 
بالصودة التى ذكرت في الفقرة السابقة ( بتدرج اللون الفضى ) عند استعمال 
افلام البانكر وماتك التى تتحسس لجميع الالوان * بينما حساسية هذه الافلام 
تختلف بالنسبة لطول الموجة الضوئية لسوء الصعف اها لانشيه حساصية 
العين ٠‏ فأفلام البانكرومانك تتحسس بالاشعة فوق البنفسجة ٠‏ التى لاتتمكن 
العين من رؤيتها وبمقارتها :العين فهى اكثر -سامية للبنفسبجى والازدق 
ا 1 فلترات التصحبح لامتصاص الاشعة فوق النفسجية 
والبنفسجى والازرق والاحمر ٠‏ فتكون الصورة التى تكوئها السالية المأخوذة 
بواسطة الفلترات مشابهة من ححث الموجات كما تراها العين ٠‏ 
انتخاب فلتر التصحيح ال مناسب : 

ان حساسية افلام الانكروماتك لمواضيع متعددة تختلف ويتطل_ب 
فلترات تصحيح بالنسبة للموضوع فمثلا التصوير فى ضوء الشمس وعلى 
ضوء شنعة .» بصورة عامة عندما يكون الفلم بتحسس شدة للاشعة فوق 


كه 


النفسحية والبنفسجي والازرق الفلتر المناسب هى مصغرة عندما ترى خلال 
الحم + ذا لكان اليل 2 لشن شد در القد اللا عر الاسطااء 
ان تقرير كنافة الفلتر الناسب بحب ان يتم ,بصورة علمية وبواسطة آلة 
ان الشركات اأتى تصنع الافلام هى التى تقر استعمل الفلترات مع أفلامها 
لتتمكن من انتاج الوان المونكروم بنسبة الوانها الطبيعية * ثلاثة اشياء بتطلب 
توفرها لانتاج الالوان الطبعية باللون الرمادى المتتترج المساوى لها ' 


.٠ مصدر خوئى (عصتختصظ)  جممع الالوان‎ ١ 

ب - فلم يتحسس لجميع الالوان * 

لمخطرة عر 225 الرشاءء الكل لون «صطدم بالفلم ,ينتج 
الالوان كما تراها العين ٠‏ 

ان الفلترات الضوئية لا تنتج اشعة ولكنها تمنع ا ا ري 
قسما من الالوان ٠‏ فى حين عدم استعمال الفلثرات سحل الفلم تلك الالوان 
صسررد كن من اللازم * 

اذا كانت للصودة أهعمية فى قضية جئية من حيث لون الموضوع 
الطببعى وما يقابلها من تدرج اللون الرمادى فالمدعي العام يطلب ان تؤخد 
الصور من قبل مصور ماهر * وتؤذذ الصور فى ظروف مناسية ان الافلام 
المستعملة تكون باتكروماتك مع الفلتر الناسب وكذلك المصدر الض وني 


(4ءانصط) اشعة للالوان المختلفة + 

الت ا صر راك ليك دراو كا 81 
فلترات البون اللونى : 

هذه الفلترات هى فلئرات ضوئية لها القدرة لتسجبل صور فعض 
الالوان بلون رمادى فائح أو أبيض وبعض الالوان بلون رماذى غاميق أو 
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أسود ٠‏ فهى انمئع بعض الالوان ذات موجات طولية معيلة ييثما تسمح لفسم 
انكر من درن 0 بالفلم + وتسمى هذه الفلثرات البون اللونى فى 
الصوير الجائى افترات ارون الشوئى اميل علد اتصوير تفال اطلميفة 
فى موضوع ما 0 مع افلام بانكرومانك امثلة على ذلك آثار العح_للات 
وافوسن بقع دموية > اثار طبع اصابع > تفاصيل ضعيفة اخرى 0 
افلام بانكر ومانك .بروسس وفاترات البون الضوئى تنتج صود ذات ارضة 
(4صتاميك عزموه) 2 فاتحة أو بيصاء أو غامقة أو سوداء بالنسية للموضو ع 
وبهذه الطرربقة يمكن الحصول على ننتائج جيدة لاتتمكن العين المجردة من 
نمسيزها * قد يعترض 1 فى المحكمة عندما ,شاهد الصور والصور 
شرح طريقة التصوبر ولكن بالامكان شرح له الفائدة المستوفاة من ذلك فى 
الفلترات البون الللونى. الذي تنتج الالوان المطلونة : 

عند تصوير موضوع واستعمل فلتر ذات لون يشابه لون الموضوعفهو 
ارد الموضوع ويدع بقية الالوان من اختراق العدسة والاصط دام 
بالفلم ٠»‏ والصورة تظهر يلون معين لانها لم تسمح للون الذى يشيهها من 
اختراق العدسة ٠‏ 
تعتير هذه القاعدة عامة : 

اذا اردت تصوير موضوع ملون بلون فاتح أو اببض استعمل فلم 
بانكر ومانك وفلثر لونه يشابه لون ذلك اكوضوع والجدول التالى يمي الفلترات 
المناسبة تستعمل مع افلام الباتكر وماك * 


لون الموضوع فلترات وارتن لتسجيل اللأوضوع 
فاتح جدا او ا يمسن 

ازوق 6-5 

ازرق ‏ اخضر 8 0-5 


95 - 


الصفم 6 
لك مره 0 
احمر ماحنتا 1 ادر "1 نده لكر 


فلترات البون اللونى التى تغمق بعض الالوان : 

فى حقل التصوير الابيض والاسودعائط:11 قصه 5كاءه81 اللون الاسود 
ا الا ارو ل و فون ااي ال الح لي ا 
فلبلا من الاشعة أو لا يعكس للفلم فعندما نريد ان #صور لون معين يظهر 
ا 1 ال دا امال انراق أ هن لالحاك 
اللون فتكون صورة ذلك اللون داكتة أو متوداء » 

والجدول التالى يبين الفلترات التي تنتج الوان داكنة عند أستعمال 
بانكروماتك + 


لون الموضوع قلترات وارتن لانتاج مواضيع غادقة او سوداء 
ازرق *1 تزه الكل 
ازوق اخضسر "1 ندهاكىل 
ال همه 65 
اصفدر 65 
احمر 6 
ماحتتا (دماني) 65022 
8 


- 0 - 


فلترات التصوير الملون : فلترات البون الضوثى 

والتصحمح تستعمل فقط فى التصوير الاسض والاسود ولا تستعمل 
اطلاقا مع الافلام المونة مهما كانت الظروف ٠‏ 

ان الافلام الملونة صنعت على شكلين الاول تستعمل فى النهار وفى ضوء 
طبعسي (ءعم82 تطعنا تروط) والثانى اقلام نلتقط على الضوء الاصطناعى 
(ءما غطعنا 1متعقتاصم) قلا مجال لاستعمال فلترات مسع 
هذين النوعين الا فى اأحالة التالية وهى عند النقاط افلام الضوء الطيعى 
بالضوء الصناعى وبالعكس وقد لا نستعمل الفلثرات الزجاجمة أو الحلاتين 
فوق العدسة بل يستعمل مصصاح ملون ٠‏ 

وكذلك تستعمل الهيز فلتر التى نمتص الاشعة فوق اامنفسحية والتى 
الافلام الملوثة تتحسس لها ٠‏ فهى تنتج صور ججددة للمسافات البعيدة فى 
الايام المغيمة أو فى الضلال أو في الايام الاعشادية ٠‏ 
فلترات الاشعة نحت الحمراء : 

هذه الافلام تتحسس للاشعة المنظورة والاشعة فوق اللنفسحية ٠فأفلام‏ 
الاشعة تحت الحمراء نسحل الاشعة نحت الحمراء بدون استعمال فلتر عند 
الاضاءة بمصدر ,يولد تلك الاشعة ٠‏ 

فألتقاط صورة ,الاشعة تحت الحمراء وبدون استعمال فلتر بحب ,ان 
بتم التصوير فى غرفة مظلمة وفى حالة عدم استعمال غرفة مظلمة ,بحب 
اانا ددر بملع الضوء الطبيعي والاصماناعي من احثراق العدسةةالفلترات 
لهذا الغرض هى وارثن رقم )١5(‏ دقم (0”) رقم (9؟) ملائسة جنا ٠‏ 

ان هذه الفلترات قد سح للاشعة المنظورة ولكن الفلترات التالية 
وادتن رقم 0١(‏ دقم (١م)‏ رقم (45) دقم - /الم ب ,بحب ان تستعمل والاخيرة 
مفيدة جدا للتصوير. الحناثى .. 


كلاآا- 


فلترات الاشعة فوق البنفسجية : 

ف التصوير الحنائى كل الاشعة فوق التفسحة بصورة مناه مرة 
أو غير ساشرة والصور التى-تلتقط بواسطة.عذه الاشعة نبين الفوارقالفيزيائية 
والكيمبائية لموضوع لما ٠‏ ْ 

لاتتمكن العين المجردة ذن رؤيتها هناك طريقتان للتصوير بالاشعة فوق 
لش ارق سس الطشرعة الاشكاه وتات ره لون + 
الطرريقة الاولى والفلترات المستعملة :- 

بهذه الطريقة الاشعة فوق النفسحية تخترق العدسة وتكون الصورة 
وهذا يعنى ان المصدر الضوئى المستعمل يولد الاشعة فوق اللنفسحية ويكم 
التصوبر فى غرفة مظلمة انماما أو تستعمل فلتر اتمنع اختراق الاشعة اللرلية 
للعدسة ٠+‏ ان هذا الفلتر هو وارتن دهم هةءما 
الطريقة الثائنية النيون : 

عند التصوير بالاشعة فوق البنفسحية (54ع17101110) ,يحب وضع 

ان هذا النوع من الفلتر لايسمح للاشعة الفوق البنفسجبة لاختراق 
العدسة بينما تسمح للاشعة المرئية هذا النوع من الفلتر يستعمل لان التصوير 
يتم بواسطة الاشعة المرئية النى تنعكس من الموضوع مضاء بالاشعة فوق 
النفسجة أن التصوير يتم بالاشعة المرئية وليست غير المرئلة * والفلتتفر 
الملائم لهذا الغرض هو وارتن دقم 24 
فلتر مانع اللمعان : و56 21025آمرعامم 

كدي إل حيط ين ليا تان مدر ملف ابطيه سين 
الاتحاه وتحدث لعان (لطع1[ طعذ5) فتستخدم قطع زجاجية دائرية ذات 


دالا - 


لين رمادى الا انها غير شفافة كما يمكن وضعها امام المصدر الضوتى ٠‏ أن 
الائعمة عندما تصطدم بالسكرين تسير من حافاتها ٠‏ 

ففى حقل التصوير الجنائى تستخدم ( مانعة اللمعان ) فتوضع امام 
العدسة وتعطي نتائج جيدة ٠‏ فتقلل اللمعان النانتج من بعض المواضيع الفير 
المعدنية السطح مثل ٠‏ جمر * حشب ء الماء » الزجاج ٠‏ مواد مصوغ :أ 
فالاشعة الضوئية المنعكسة بزاوية 88 درجة يقلل لمعانها بتلك المانعة ويقل 
اللاو ذى رونا الخرى وان يكين تعلنا فى قاور 0ه حريهة 8 

تستعمل مانعة اللمءان فى تصووبر اثار عحجلات السسارات > طبع 
الاصابع > الاسلحة النارية » ( الطلقات) ع المخطوطاته 
التعريس : 1 ع الاقممعرع 

هو السماح للاشعة الضوئية من الاصطخام باللوح الحساس ليكون 
صورة غير مرئية بصورة عامة ان كمسة معيلة من الاشعة تننج «سودة جيدة* 

مدة التعرريض تتوقف علي عدة ظروف ففى حقل التصووبر الع ان 
مدة التعريض المناسية تعتمد بصورة رئيسية على سرعة الفلم > قوة التبار الذى 
يمر بالمصماح آلى غيرها * 

بالتصوير الاعتادى نتوقف مدة التعريض على الامور التالئة :# 

أ سرعة الفلم ب _ شكة المصعتر الضوئي ج - الغالق ده دوقم 
الاف (فتحة الدايفرم) انه لم الصعوبة تقرير أهمية حاب مدة التعربضى 
في التصوير الحنائى ٠‏ لانتاج صودة مرضية مرخ مسودة مدة تعريضها كانت 
صحبحة :٠‏ أما السلسية التى مدة تعريضها قلملة + فتكون كثافتها قللة وتسمى 

(0ع05معته مدع لمن ) 

واذأ كانت كمبة الاضاءة التى تصطدم بالفلم كثيرة كانت السلسة كثيرة 

الكثافة ( غامقة ) (0عدوموت جرعو0) 


-198ا- 


مدة التعريض الصحيحة : 

من المهم جدا معرفة 720 التعريض الصحيحة 5 الاصطاح يختاف لكل 
موضوع او مشتهد ٠+٠‏ لست هناك مدة واحدة فقط بل عدة مدد مذتلفة مدأمسية 
رف د 

واحسن للك الناد هى التى كن الصورة النهائية دفقة وجبدة فى 
معظم الاحان فى حقل التصورير الحنائى ان نظهر” “فاصيل دقيقة معينة فأذا 
كانت مدة التعريض صحيحة سحلت نلك التفاصءل وظهرت فائدتها ٠‏ شال 
على ذلك فى تصوير رسائل غير واضحة أو اضافات » تواقيع مزورة ملوئة 
فبتقديم صور واضحة للمحاكم تكون الفائدة قد نمت * 

هناك مواضيع ار التفاصل فها مهمة ولس بدرجة أهمية ال موجات 
البونية الصحمحة ٠‏ فعندما #كون الصور النهائية مطابقة للاصسل هن حبث 
الالوان الطببعية (ندرج الموتكروم) * 

وللحصول على نتائج جندة لايكفى أستعمال افلام البائكر ومانك وفلترات 
التصحيح ٠‏ بل مدة التعريض لها ككل كي ف ذلك ٠‏ 

النوع الثالث من التصاوير الحرمية التى يكون فيها اختللاف البون 
الضوئى (0و«ادمع) عالى ٠‏ فمدة التعريض الصحيحة تنتج بون ضوئي 
متوسط ٠‏ ولكنها تختاف بالنسبة للمواضع مثال على ذلك * تصوير عجلات 
السلاسل ء اثار الاطارات اثار الاقدام والاصابع 5 
كيف ان الخطأ فى مدة التعريض «ؤثر على التفاصيل : 

التلسات الى كثافتها قلملة (:17اتدممعدع عط 7]) تفقد التفاصمل فى مناطق 
الظلال ٠٠‏ اما السلسات الكثيرة الكثافة تطمس التفاصيل فى المناطق المضاءة 

معنا طعن) 


195 ب 


في بداية الامر لانظهر أهمة الخطأ فى مدة التعريض في الصور 
الجنائية ولكن الصور الثى تنين فها التفاصيل تفقد قبمتها كأدلة ٠‏ ملل 
الشاهد الذى .بروى قسما من الشهادة ويرك حقائق مهمة وعليه بحب ,ذل 
المحاولات للحصول على تفاصيل باعطاء هدة تعيض مناسية كنف أن الخطاً 
فى مدة التعريض يؤّثر علىالموجات البونية اذا كانت مدة التعريض صحيحه 
فى عمل صور جنائمة بين تشابه التدرجالدونى اللونى للصورة اللموضوع الاصلى 
اقمدة التعريض الغير صحيحة يجب تتجنيها فيما أذا كانت مدة التعرريض آيا. 
أو أكثر من الاعتنادية ان افلام البائكروماتك لها الف_ابلية على اتناج البون 
اللونى وتكون الصورة النهائية مشابهة للموضوع هن حيث ندرج الموجات 
اللونية ٠‏ اذا كانت مدة التعريض صحصحة + 
فى بعض الاحيان يتطلب أن تكون مدة التعريض طويلة تسيل التفاصيل 
في مناطق الظلال + من دون التأثير على البون اللونئ وهذه تتوقف على الرون 
للموضوع ونوعية الفلم * المواضيع الثى فها البون اللونى كبير (حشئة اللامعة) 
فمدة التعريض محددة اقل (تصونعاه1) واذا كان الموضوع اليونسى 
اللون فيه قليل فلهذا الموضوع عدة مدد تعريض صحيحة + والمواضيع 
المتوسطة البون اللونى أو عالية ٠‏ لها مدة تعريض واحدة صحيحة أذا كانت 
مدة التعريض قليلة لموضوع ما فالموجات في مناطق الظطلال تفقد ونظهر داكنة 
وفى حالة كون مدة التعريض كثيرة فاللوجات تففه فى المناطق الكثيرة 
الاضاءة (قطعنا طونة) ونظهر تباشيرية فى كلتا الحالتين لايصح ان تقدم 
صورة للحاكم كهذه لتبين ماشاهكنه العين > 
كيف أن لمدة التعريض الغير صحمحة تأثير على البون اللونى : 
مدة التعريض القليلة جدا والكثيرة جدا تؤثر على العون اللونى 


ب *16ه 


والسلبية وبالأخير على الصووة النهائية فى حقل التصوير الحنائى لمواضيع 
البون اللونى أهمية كبيرة مثل طبع الاصابع ولذلك يستعمل بانكروماتك 
بروسس للحصول على البون اللونى ٠‏ عندما تكون مدة التعريض مضموطة 
تآثيرات ناتنحة عن هدة التعريض الغير صحيحة : 

أذا كانت مدة التعريضى أل أو اكثر من المطلوب لها التأثيرات التالة 
السلسة القليلة (الناقصة) فى التعريض (١‏ كثافتها قليلة) الصور المكبرة منها 
لاتكون نبت ٠‏ وكذا وجود خدش بسبط فبها او حية غبار نظهر فى التكبيرء 
بينما لانظهر هذه الدقائق في السالسة الاعتادية السلبية العالية الكقافة 
(0560جهعدء ه017 ) غير ملائمة للعمل الصورة المكعرة تحتاج إلى وقت طويل ٠‏ 
ومصدر اضاءة قوى السلبية الكثيرة الكثافة تكون صورة لست نبت ٠‏ 

كلا السلستين الفاتئحة والغامضة تقلل قابلية الفلم على تكورين صور 
صحبيحة ٠‏ حاوية على تفاصل أذا ما وضعت فى كاميرة تكبير 0 
عمليات التحميض والتثبيت والغسل : 

عدة خطوات للحصول على الصورة النهائية من صورة غير مرئية 
مسجلة على الفلم بعد التعريض فبعد عملية التحميض والتشيت يتحول الفلم 
الى سلسة (مسودة) وهى تعكسح القسم الفاتيح الل داكن ومنها تطيع الصور 
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الاحهزة التى ستخدمها المصور الجنائى 

الة التصوير المنفاخية سويرا بكو : 8660 هلومع 

العا بين اكير الات التصوير ملائمة لاعماك التصوير الجنائى نظرا لما 
نحتوويه من مزابيا خاصة ان الات التصوير المنفاخنة ذات حجوم مختلفة مه 
يي + انج لغاية ١ >1١‏ انج ان الة التصورير سوبرا المو+لودة فى 
شعبة التصوير حجمها ٠‏ »« هسم و ه »ا ١١‏ سم ان أن لوحة الشئير مكحن 
ااه لون ون لهذا النوع من الالة لها تنظيم ميكانيكى قد 
بساء استخدامه 7 التبيحة 0 نكون الصورة غير حقيقية ٠‏ ولكن هذا ١‏ التنظيم 
الميكانيكي ضرورى جدا لتصوبر بعض المواضيع * 

هناك ننسيه ان الشاهد البسيط لا ,يليا الى شهادة الزور ,سنما الشاهد 
الذاكى قد كت شهادة الزود + فهذا بنطيق على الآث التصوير المنطورة اذا 
0 ء صور غير حقيقيبة 
ار وفضايا المخطوطات مثلا فاذا كان تائف المدعى العام لديه ثقافة 
تصويرربة .سكن من مناقشة المصور عن كيفنة استتخدامه آلة التصوير المتفاخية 
عند لحضيره الصور 5 
ميكانيكية التبثير : 

بصودة عامة يتم التتثير بأحد الاساليب التالية 
- بواسطة مدرج بالمسافات الى 0 أقدام مثمت على اله التصورير ٠‏ 
لا ل بواسطة قطعة زجاجنة تعرف بكم تعلط" وقصوط موج المسافة 

مر نعطة مداشرة بالآلة ٠‏ 
زا دووافطة الإراك المثشتة خلئف خلف العدسة اللاقطة فى آلة التصوير العاكسة 


--75- 


صورة رقم - 565 - 
الالات والادوات التى يستخدمها المصور الجنائى 
لتصوير محلات الجراثم 


ذات العدسة الواحدة ٠‏ أو بواسطة المرآة الموضوعة خلف العدسة 
الاضافنة لالة التصوير العاكسة ذات العدستين »* 
4 - من مراقبة لوحة التبثير مباشرة فى المستوى البؤرى * وان آلة التصوير 
المنفاخية يتم التتثير بها بهذا الاسلوب اذ المصور يشاهد الموضوع ع_لى 
لوحة الشثير ٠‏ 
حامل الفلسم :- عنع 2010 سائع 
هذا الاصطلاح ستعمل ليصف الحامل الذى بقى قطعة الفلدم من 
الاضاءة وبوضع فى مؤخرة آلة التصوير المنفاخة لبحل بمكان لوحة التي * 
عند وضع السلايد فى مؤخرة الآلة يسحب غطاء حامل الفلم لتعريضه 
للاضاءة وبعده بياجع الغطاء تمهكا لاخراجه سن مؤخرة الة التصوير ٠‏ 


-1498اه 


ان حامل الفلم الذى يستعمل فى تحضير الصور الحتائية بيجب ان تكون 
قطعة الفلم فيه مستوية انماما وتحل بمكان لوحة التتثير بالضبط وان لا سمح 
للاشعة الضوشة ان تصل قطعة الفلم مطلقا ان اله التصوير المتقلخة حامهمل 
الفلم فيها قد يملىء بقطعة .واحدة أو قطعتين * ولكن بعض الالات المنفاضة 
الاخرى مجهزة بحامل رول فلم أو حامل رق زجاجى ٠‏ او فلم باك هولدره 
مقدمة الالة ‏ اللوح حامل العدسة :# 

اعمال التصوير الجنائى ,تطلب استخدام عدسات انستكمات ذات أبعاد 
بؤدبة مختلفة وكذلك عدسات اعشادية عندما تسميح الظروف * 

الة التصوير المنفاخية وبعض الات التصوير الصغيرة مصممة على هذه 
الفكرة ٠‏ فكون لوحة العدسة قابلة للتغير فبالامكان وضع عدمات اخرى ذات 
ابعاد بؤرية مختلفة تناسب الموضوع * اما في الات التصوير الصغيرة هد اك 
قطع اسطوانية تستخدم عند تغير بعض العدسات ذات الابعاد البؤرية المختلفةه 
الكرك - المنفاخ الطويل :# 

اله التصوير المنفاخية اعشاديا متجهزة بمنفاح طويل يتراوح طوله 
ثلاث أضعاف الضلع الطويل للسلبية التى تلتقط بتلك الالة * فالالة التي 
حجمها 8 * ٠١‏ انج يكون طول منفاخها ,يقارب "٠‏ أنج والمنفاخالطويلمقيد 
لهذه الانواع من المواضيع * 
أ- التصويسر البعبيدا :- 
١‏ تصوير المواضيع البعيدة على حجم كبير ٠‏ اعتباديا يستعمل للتصوير 
البعيد عديسات “تل ببة تكون صور كبيرة مع الة تصوير منفاخة قصيرة * 
والان مستعمل العدصات الطويلة البعد البؤرى لتصوير اللواضيع اللسصدة 


5185 - 


صورة رقم - 55 - 
الة تصوير منفاخية تستخدم فى المختبر 


والحصول على صورة كبيرة نسبيا ويفضل ان .يكون طول المنفاخ بقدر البعد 
ال 
للتصوير الحنائى تستعمل مثل هذه العدسات لتصوير المواضيع عندما 
ال ا ب إل ران الله الشا لا الترصرا” 
ب - التصوير المكبر المباشر :ب 
هذا الاسلوب للحصول على صودة مكبرة مباشرة لموضوع صغير دون 
2-0-5-2 


استخدام الممكروسكوب بل تستخدم عدسة قصيرة البعد البؤرى ذالة تصووبر 
منفاخها طويل ٠‏ عند جعل طول المنفاخح ضعف البعد اليؤرى للعدسة تحصل 
على صورة بنفس الحجم وكل تطوجل للمنفاخ يزداد التكمير الى غاية ثلاثنين 
مرة بقدر الححم الاصلى « 
ج - التصوير المبكروسكوبى :- 

اسلوب علمى للحصول على صوو مكدرة لمواضيع دقبقة وصعغشسيرة 
كشوي نفية وار وكا ىك الاهيال ميري 31 الصورير 
بل تعوضها عدمة المكروسكوب * ستخدم اله تصويو ذات منفاخ باية طول 
كان ولكن للحصول على تكبير بنفس النسبة التى يحققها الممكروسكوب ,جب 
أن .يكون طول المنفاخ ٠١‏ أنج ٠‏ وللحصول على نسبة تكبير عالية جدا يتطلب 
استخدام منفاخ اطول وبالامكان الحصول على صوو مفيدة جدا لمواضيع صغيرة 
ودفبقة « 
العدسة الواسعة الزاوية :ل 

عند نصوير محلات الجرائم بالة تصوير منفاخية ححم "<اة سم أضر 
اكت يطلل استعمالٍ عدسة وامسعة الزّاوية _خاصة اذا كانت حثة القتبل فى 
غرفة صغيرة بواسطتها :تحصل على منظر واسع للحثة والاشياء المحيطة بها من 
مسافة قصيرة 3 
ه - الغالسق :- 

تجهاز يستطر على الفترة الزمنية لتعريض الفلع لمدة زمشة ممختلفة *ان 
عدسة الة التصير المنفاخبة تكون مجهزة بمنظم سرعات فى وسط العدسة 
د قبل أو بعد العدسة٠‏ .أو بغااقالمشتوىالؤرى. معتقطة عسصقاط 10021 


15ت 


وأكثر شيوعا هو ان منظم السرعات يكون فى وسط العدسة * وتكون السرعة 
القصوى في مثل هذا المنظم هى ١ه‏ من الثانية ويسمي بالغالق البؤبوى 
وهو عبارة عن اراس معدنية تشكل دائرة مغلقة ٠‏ تتسحب للخارج عند 
التعريض اما عالق المستوى البؤرى وهو عبارة عن شبريط من القماش .يكون 
أهام سطح الفلم و بحوى قتحه مستطيلة وفى بعض الات التصوير .يكون بدل 
القماش بردة معدنبة وتكون السرعة القصوى لغاية ارا من الثانية في 
بعض الات التصوير. يكون غطاء العدسة هو الغالق كالة التصوير الشمسى 
التى يستخدمها المصور الذى الته على الرصيف بالقرى من بعض الدوائر 1 
بعض الات التصوير البسيطة والرخيصة الغالق (منظم السرعات) فيها عيارة 
عن قرص معدنئ دائرى موضوع خلف العدسة ينزاح عنها لمدة زمنية تتراوح 
ما بين ارو ١ل/ءه‏ 6 يل من الثانية ٠‏ 
حركة مؤخرة الة إلتصوير :- 

اعتياد.يا فى الات التصوبر يكون سطح الفلم أو الوق الزجاجي موازى 
للوحة العدسة ٠‏ بنما فى الة التصوير المنفاخة يمكن تحريك مؤخرة الالة 
بأربعة اتجاهات النسبة للوحة العدسة ٠‏ 

ان المصور قليل الخيرة لايتمكن من استعمال هذه الحر كات للاغراض 
التي وجدت هن اجلها ٠‏ 

ان الغاية فى استخدامها لاغراض التصوير الحنائى فى حالة تصووبر 
محل حادثة قتل فى غرفة يفضل التقاط صور للمشهد من محل مرتفع وتوجه 
2-6 آله كل الاشفل فلاجل الحصول على صودة غير مشوهة .بحب جعل 
مؤخرة الالة موازية لحدران الغرفة ٠‏ 

كذلك الحالة عند تصوير محل حادثة اصطنام بين سسارتين فى احا 
الشوادع وكان أحد الشهود فى الطابق.الثانى وأى الحادث مرح مافذته المطلة 


6م م 


على الشسارع فلغرض نصوير تلك النافذة حب توجبه عدسة الالة الى الاعلى 
فاذا لم تجعل مؤخرة الالة موازيّة لجدار اليناية تكون الصورة مشوهة عليه 
يجب جعل مؤخرة الالة موازية للحصول على صورة صحيبحة كذلك عند 
تصوير ثلائة على تحوى مفرقعات ووضعت بن الواحدة والاخرى مسافة * 
أنج بالعمق فلغرض الحصول على صودة مبأرة يجب جعل مؤخرة الالة (لوحة 
التثير) موازية لهذه العلن * 
حركة لوح مثبت العدسة :ب 

ان الة التصوير المنفاخية السوبرا يمكن وفع وخفض لوح هثبت العدسة 
وكذلك يتحرك حركة جانسة ٠‏ ولهذه فائدة كبيرة اثناء تصوير المستندات 
أو اثار طبعات الاصابع ٠‏ وكذلك فى التصوير الخارجى ٠٠‏ 
الة تصوير الصحفيين :- ووعرط 

آلة ذات منفاخ طوله بقدر ضعف البعد اليؤرى للعدسلة مجهزة بعدسة 
انستكمات ذات غالق (منظم السرعات) فبها من ١‏ ثانبة وفية السرعة .8 .8 . 
وهو عبارة عن اقراص معدننة فىوسط العدسة «عاتقطة كمعا عط عع وطء8 
كذلك محهزة الالة بمنظم يوحد حركة الغالق مع جهاز الاضاءة ‏ الافلاش- 
ان منفلم فتحات العدسة فى هذه الالة عيارة عن اقراص معدنية فى وصط 
العدسة تنظم فتحات شبه دائرية متعاينه السعة تحوى الفتحات الثالية ور؛ » 
1 51 8 

ستخدم مع هذه الالة افلام مقطعة سل نندت ححم 4 »اه أنج 
تملىء بسلايدات ذات وجهين أو خلم باك ٠‏ 

ستثمل هذه الألة في تصو بر محلات الحراتم اذ كن يل متها 


-76اك- 


صورة رقم - /الاس 
الة تصوير كرافلكس يطلق عليها اسم 
الة تصوير الصحفيين 


بأخرى قصيرة البعد المؤرى كما بمكن استخدامها في تصوير استعراضات 
الشرطاة ٠‏ 
الة التصوير العاكسة :- 8 )61166 

وتكون ذات عدسة واحدة وضع خلفها مرآة تعكس الصودة على لوحة 
التنثر فى القسم العلوى للالة * ويتمكن المصوران ييأر يصور حتى التقفاط 
الصورة + وعند الضغط على الزناد ( عتلة اطلاق الغالق ) تنسحب المرآة مو 
محال الاضاءة ويم التقاط الصورة ٠‏ 

أما الة التصوير العاكسة ذات العدستين ومثال عليها الرواغلكق س 
2011 ولشعبة التصوير ثلاث الات 'تصوير من عنذا النوع *تستخدام 

21 - 


ق تصوورنزر محلات الحراثم وحوادث 1 ور وتصوير أثار الاقدام والاطاراك 
والكتابات على حائط و.وو+. ره الخ 3 


صورة رقم -58- 
الة. تصوير هن ذوع روليفلكس 


لهذه الالة عدستين العلا عدسة الرؤية كصعاعصنجمعن7؟ والعدسةاللاقطة 
ك1 وصنعله51 وكلاهما مثيت على لوحة واحة وتتح ركان معا اثناء التنشره 
وقد وضعت مرآة ثابتة خلف العدسة العلا لتنظيم الصورة على لوحة الشكير في 
القسم العلوى لالة التصوير وتساعد المصور على رؤية صورة الموضوع وحتى 
ان قاط القررة ٠‏ إن كنا ال لان لتر ل 21 الول آنا 
العدسة العليا لاتوجد فها آابة منفلم فتحات العدسة ومنظم السرعات + 

منظم السرعات فى وسط العدسة عبارة عن اأراص معدثية تنسحب 


ةد 


للخارج بفترات زمنية محددة تتراوح ما بين ١‏ ثانمة لغاية مه من الثانية 


وفبها السرعة 8 منظم الفتحات اقراص «عدنية في وسط العدسة تشكل 


فتحات متايتة السعة من فتحة هر« "1 الغاية لاما 1  .‏ 


تشسغيل الة الروليفكس :- 


-١ 


اا - 


2 


- 5 


تتثالاك عن ار كيرة فى لات التصوي الذاحل أو كروي حوادت 
المرور * اثار الاقدام اثار اطارات السيارات ٠..ه‏ ألخ : 


توجه العدسة نحو الموضوع ونرفم غطاء العدسات ٠‏ 


توجه الاضاءة على الموضوع من بروجكتور قوة 0.٠‏ شمعة أو يستخدم 
جهاز فلاش الكثرونى ٠‏ 

يضبط النبت بأن يحرك قبضة الرينج 'فايندر الى الانام فاشك 
وبحركتها تتح رذ ك العدستين للق الامام والخلاف الله أن نحصل 00 
صورة م على اوحة التعثير ولغرضصح التأكد من ذلك بلاحظ اللصور 
الرقم المقابل مؤّشر المسافات على قضة ة الرينج فابندر ٠‏ 

تؤخذ قراءة هقاس الضوء الكي رنائى «اذ ان هذه الالة مجهزن 8 زّة بمقياس 
ضوء اكهراتيل ,بعلن فتحة العدسة وشرعتها * أو ستخدم مقاس ضوء 
سكل عن الألكه 

تنسب فشحة وسرعة العدسة على اله التصوير * 

بضغط على الزناد عله اطلاق الغالق ٠‏ بلطف وهدوء 1 سشخدم 
شلك تحر بر الغالق لهذا الغرض حتى لاتتحرك الالة وتغوش الصورة 
تحرك بده ندوير الفلم باتجاه عقرب الساعة حتى تقف *: وبذلك يتحرك 
عداد اللقطات الى الرقم الذى عليه ٠‏ 


دآاقا- 


ه - يفضل بالنسبة للمواضيع المهمة .ان يلتقط المصور لكل موضوع ثلاثة 
صور الاولى القراءة والتى حصلنا عليها بواسطة مقياس الضوء الكهربائى 
فلو كانت القراءة الفتحة ١6‏ السرعة ل وار لطت 
اللقطة الثائية الفتحة ١‏ والسرعة 30 من اللثنية واللقطة الثالك. 
الفئحة ١١‏ والسرعة ا من الثانية ويهذا تكون قد اعطرت ضعف 
الوقتونضفالوقتالذى حصلتعليه بواسطة مقباس الضوء الكهربائى* 
ان الفلم المستخدم مع آلة الروافليكس هو درول فلع شريط عرضه « 
سم * ملفوف بغلاف ورقى يلتقط به ١١‏ لقطة' كل واحدة مريعة الشكل 
ابعادها 5كالاسمء* 
ويكثر استخدام هذه الآلة في أعمال التصوير الجنائي لسهولة حمل 
الالة وفلمها اقتصادى ٠‏ 


الة التصوير الصغرة ملك 8 م اناه ااا 

فى السئوات الاخيرة حصل طلب كبير جدا على آلات التصوير الصغيرة 
ولهذا قامت الشسركات المنتحة لهذه الالات باجراء تطوير وتحسين عليها 
بيحمث أصحت ملائمة لكافة انواع التصوير وخاصة صنع معها مات مت 
القطع الاضافة ٠‏ كالعدسات بأبعاد بؤرية مختلفة كالعدسة القصيرة البتع 
والطويثة البعد البؤرى والعدسة الاعبادية ٠‏ 

فآلة التصوير الآيكا فى شعة التصوير الجنائى مجهزة بسئة عدسات 
مختلفة البعد النؤرى وهى ور نم © هسم > حسم > هراسم > ١لا‏ سم 
فالامكان استخدام العدسة هرم سم لتصوير جريمة قثل في غرفة صغيرة 
كذلك تصوير مسافة بعيدة فى حالة عدم التمكن من الوصول الى الموضوع 
المطلون تصويره + أو التصوير اليعبد ٠‏ كذلك تستختام ,الايكا لانفوراض 


-159آب 


صورة رقم - 59- 
الة تصوير هن نوع لابكانلكس 


الاستنساخ فمعها قاعدة باربعة ارجل وملحقاتها تستخدم لاستنساخح الوثائق 
1 الرسائل ه كذلك ,يبمكن استعمال الالة للتصوير الممكروسكوبى للمواضيع 
الدققّة كما يمكن استعمالها لتصوير المحرمين فأن شعب التصوير التابنعة 
لمديرية الامن العامة تستخدم الة الايكا لتصوعر المتهمين * وفى حالة وصول 
خير الى السلطة بان جماعة من الاشخخاص سوف يقوموا بارتكاب م 
ا أن امراك سسروقة يمكن أن ,بهبىء مصور ومعه اله تصوير صغيرة لاخذ 
صورهم ولكون هذه الالة صغيرة ويمكن ان توضع فى الجيب ويصسور 
المواضيع الانية التى تحدث امام المصور ٠‏ أن الكلفة لكل قطنة فلم قلللسة 
ولايمكن مقارنتها مع قبمة الأفلام المقطعة ذات الححوم المختلفة + يجءعل من 


1د 


الضرورى استخدامها عندما يتطلب استنساخ وثئق على نطاق كبير ٠‏ 
آلة الفونوستات :- 
وهى الة تصوير منفاخية كبيرة حجمها ١‏ * 74 أنسج ومنفاخها طويل»* 
نوجد اهام ده منشور زجاجى ام وفلتر اصفر 0 ستخدم مع الالة فلم 
ورقى طوله ٠‏ .م قدم وعرضه ١4‏ أنج يمكن الحصول على صور بنفس الح حم 
أو ضعف الحجم أو نصف الححم ٠‏ السلسات ورقية تصور بها المستندات 
الكبيرة والخرائط والخطوطات * ان محلول التجميضض والتثبيت خاص بها ٠‏ 
اسلوب التصوير بهذه الالة :- 
١‏ - يوضع المستند الكبير أو المخططي على القاعدة الخشبية الخاصة بالالة 
ادوع أو اذا كان المطلوب ووقة من كتاب يوضع فىماسك 
الكناب * 
* .ب تشعل الاضاءة وهى عبارة عن ثمانية مصاسح قوة كل ولحد 6 اشياعةة 
الله ,يضبط الننت وذلك بحعل قتحة العدسة على اوسعها فتحة ٠‏ 
ومن ثم تتحرك لوحة التثير الى الامام والخلف حتى نحصل على صنورة 
للموضوع مأرة وبالحجم المطلوب 3 
- تصغر فتحة العدسة الى 79 
ه ‏ يسحب حيل الغالق ‏ الزئاد ‏ فعتم العريض ومدة التعريض نؤخذ 
من الحدول المعلق بالالة ٠‏ 
دك بدة التدوير ثلاثة دورات أن اكات الصورة م ١»‏ انج 
وستة دورات ان كاتت الصورة -2*- أنج وتقص نهاعة الورقفهة 
| -. تحمض الووقة السالية فى حوض التحميض الملتصق #الالة ٠‏ وبتلم 
اتات : 


تحريكها بواسطة يدة التحريك الخاصة طيلة الفترة الزمنية للتحميض 
لمذة .> ثانية 3 


م بعد انتهاء الفترة الزمنية للتحميض #نقل الى حوض التثييت خدف 
الاول لد 1 دويقة الا 0 دضقة والماء و تحفئف 5 

8 - توضع الصورة السالة ‏ المسودة ‏ على القاعدة الخثمية محل المستند 
يعمل صورة موجية لها وتتبع نفس الخطوات السابقة الاولى عدا مدة 
التعريض فتؤخذ من الجدول * 

كاميرة الاستنساخ على الفلم الصغير :- 
فى السئوات الاخيرة ظهرت في الاسواق اجهزة استنساخ على فلم 

0 لاستنساخ درك أو فايلات أى كن على نطاق كبير ويمكن 

عرض هذه الافلام على شاشة أو تكبر على ودق فوتوغرافي والحصولعى 

صورة مكيرة داثمعة 1 
فمثلا فى مديرية الامن العامة بدل الاضابير السرية المهمة جل على 

افلام وتحفئل لدى المدير العام ٠‏ تستعمل مثل هذه الالة فى الينوك الخارجية 

تصور الصكوك العائدة لعملاء البنك وتحفظ كمصدر للمستقبل كذلك فى 

المكتنات الرئسية 'تصوو الكتب النادرة بواسطة هذا الجهاز ٠‏ 

آلة الديوستات:- 
عارة عن صندوق على شكل متوازى المستطيلات يحتوى في قاعدنه 

على مصاببح قوبة وعلى مسآفة منها فلتر أصفر والقاعدة العليا زجاجية سميكة 

للصندوق غطاء محكم مبطن بالاسفنج يولد ضغط متساوى على سطح المستئد 

والورقة الحساسة اثثاء التعريشى م للحهاز ساعة توفت كهربائية من ١‏ 

“ثانية ب ه4 ثانية قسما من هذه الأجهزة ملحق بها حوض تحميض كما في 
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باتححان ارم هه وسيم 5 بحوى ٠‏ يشيه هذا الجهاز صندوق 

الطبع الللاصق ٠‏ 

اسلوب العمل بهذا الجهاز : 

١‏ - يوضع المستند على القاعدة الزجاجية العليا والوجه الى الاعلى اذا كانت 
الكتابة على وجه واحد ٠‏ اما اذا كانت الكتابة على الوجهين توضعالورقة 
الحساسة على القاعدة الزجاجية ووجهها الحساس للاعلى 3 

؟ - توضع ورفة حساسة سالية بحيث يكون الوجه الحساس للاسفل . 

"ا - سد غطاء الجهاز الذى .يولد ضغط متساوى على كافة اقسام الورقتين» 

4 - .بنظم وفت التعربض على ساعة التوقبت مثلا # ثوانى اذا كان الس_تند 
ورقة ببضاء والكتابة ببالة طابعة ويختاف وفت التعر بض من سد ل 
احكرم 0 

ه ‏ بعد التعريض تؤخذ ورقة حساسة موجية وتوضع وجها لوجه مع 
السالية المعرضة ونوضع كلتا الورقتين في حوض التحميض الموجود 
فى مقدمة الحهاز والذى بحوى على بكرنين من المطاط دور احدهم6ا 
فوق الاخرى وتخرج الورقتين ملتصقتين * 

" - تفتح الورقتين بعد مرور +5 ثانية من حروجها من حوض التحميض 
فنحصل على صورة موجة للمستند المسودة لايستفاد مثها ٠‏ 

الة التصوير السيئمائية :- 115 عمناغأواط لو1غمل1 
هى اله تصوير خاصة تلتقط كمية كبيرة من الصور على شر بط من 

الفلم بسرعة زمنية معينة * والبروجكتور السينمائى هو جهاز يعرض هذا 

الفلم على الناشة وك صورة واحدة بالفلم تسيمبى قرريم عسوم ان شعسة 


الكت 


التصوير الجنائى مير اانه سور لابه لحي 15 مل من اوح اسل 
لاحك انما رك اء28 وصد 11اء8 ٠‏ وهذه الالة محهزة ,ثلاثة عدسبات 
طويلة البعد اليؤرى # أنج اوعدسة اعتادية ١‏ أنج وقصيرة البعد اليؤرى لاه 
أنج ولكل عدسة موجد منظر خاص يها للالة منظم سرعات ,بحوى الممرع 
التالية بم » ا ا ا و اش 
الاعشادية ٠١‏ فرريم / ثانية اذا كان الفلم صامت و 4+« فريم /ثانية اذا كان الفلم 
ناطق يو سحل عليه صوت ٠‏ تملىء الآلة يفلم حجم ٠١١‏ ملم طوله 0 قدم 
سالب أو موجب أو فلم ملون * 

وطبيعى هناك اله لصوير سيئمائية باحجام مخثلفة 4 عل 2 15١‏ ملم ء 
6 مام » ٠ل‏ ملم ٠‏ لايوجد فى الجمهورية العراقية الات تصوير سيلمائية ٠‏ 
ملم » مصلحة السينما والمسرح.مجهزة بكاديرات وم ملم وقسم التصويي 
السينمائى بالتلفزيون لديهم كاميرات ١١‏ ملم ٠‏ 

نستخدم الة التصوير السينمائمة الاغراضص التصوير الجتائى لتصوير 
د ل ف د 0 مجرم بارتكاب الجر يمة :يلتقط له 
ل اساي عن كانه اكات الرية ٠‏ ولسدد اها 22 رفول رز 
الى علم الشرطة أن جماعة موف :برتكبو جريمة ما او يقواوا بنقل أموال 
مسروقة * أو لاغراض المراقبة من قبل سلطات الامن ٠‏ كذلك فى تصوير 
حوادث المرود * 

عملية غسل فلم 0" ملم ذات 5 صورة بواسطة حوض التحميض 

٠ النهارى‎ 

يتألف حوض التحميض من الاجزاء الثالية : 
١‏ - صندوق على شكل متوازتى المستطيلات مفتوح من الاعلى ٠‏ 


دالاآةا- 


ا ,دولاب (بكرة) كبيرة ذات شقوق خلزونية ٠‏ يتصل بها شريط قصير 
فى نهايته كلاب لمسك بداية القلم * 


م د مجال. لوضع الكاسيد ( حافظة الفلم هم بلامتكية ) ٠‏ 

4-- سكين لقطع ثهاية الفلم * 

3 - قبضة تدوير البكرة اثناء التحميض ٠‏ 

5 - محرار لقباس درجة حرارة اللحلول * 

ا عداد لعى اللقطات اثناء انتقال الفلم من الكاسيد ألى النكرة ٠‏ 


م - غطاء الحوض فيه محال لدخول المحلول دون الضوء 


طريقة العمل 

نضع الكاسيت الحاوية على الفلم الملتقط ( المصور) فى المجال الملخصص 
لها > وثربط ببداية “القلم بواسْظة الكلانٍ (القراضة) وتتأكد ان الربط محكم 
ويم لفلم من دليل الفلم » نضع غطاء الحوض فى مكانه ٠»‏ نبداً بتحريك 
قيضة التدوير فينتقل الفلم من الكاسيد الى البكرة > يتحرك مؤشر عداد 
اللقطات الى أن يصل الى رقم +8 بهذا يكون الفلم انثقل باجمعه الى اليكرة » 
ترقع السكين القاطعة الى الاعلى ونقطع نهاية الفلم » سكب محلولالتحميض 
إر سوير لهذه الافلام خاص وه و من نوع محلول دقق الحسبات 

(7عمماء7ع10 ميتوتدع عطلط 15نا) 


نحرك الفلم بواسطة قضة التدوير ول ثانمة 0 درحة ة الحرارة 

بمشاهدة المحرار * فاذا 0 درجة الحرازة م او 00 تكون مدة 

التحميض ١١‏ دققة: ( :انا إذا كانت درجة الحرارة اعلى نقلل من التحميض 
ةا - 


وبالعكس ) ٠‏ بعذ انتهاء مدة التحميض نفرغ الحوض من المحلول * ونضع 
بدله ماء بنفس درجة الحرارة ولمدة "٠‏ ثانية ٠‏ ومن ام نسكب الماء وتضج 

ببدله محلول التثبيت الهايدو لمدة ٠‏ دقائق ذ بعدها نفتح غطاء الحوض ونخرج 
الفلم ( الفلم الان ادن بالضوء ء الاعتادى ) وتغسله بماء جارى لمدة ه١ا‏ 
دققة + نجفف الفلم فيصبح الفلم جاهز للتكبير والطبع ٠‏ 
ملاحظقة :ل 

ان عمل محلول التحميض هو اختزال الفضة من املاح الفضة ( كلوريد 
الفضة ) بروميد الفضة ايويد الفضة من المناطق التى تعرضت للضوء وترسيب 
فضة فلزية سوداء فى الحلانين بتشكبل الصورة السالية الدائمة ٠‏ 

اما محلول التثبيت ( الهابيو ) فهو اذانة املاح الفضة غير المختزلة الني 
لم تتعرض للضوء أو نعرضت بصورة قلملة وازالتها من الوجه الحساس لكى 
لا يتائر الفلم بالضوء ويتلف ٠‏ 


صندوق طبع التصاوير الفوتوغرافية 


عبارة عن صندوق معدنى أو خشبي يباع فى المحلات التى تمع الىواد 
الفوتوغرافية ويمكن صنعه محلبا ٠‏ يتألف من الاجزاء التالية : 
1 صو امس 1 ست مل فكال وليف المستطيلات مفتوح من الاعلى * 
ب قاعدة الصندوق حاوية على هولدرات لثمانعة مصاسح ٠‏ ثلائة فىالطرف 
القريب ائنين فى الوسط احدهما 0 وثلاثة فى الطرف الييد 
المصابيح السبعة حلسسية القاعدة والجوانب تصبغ باللون الاببض هناك 
سويحات للمصابيح الثمانية وسويج ا ) دئيسى ٠‏ 
ج - زجاجة حلسية نصف شفافة على مسافة ” انج من المصابيح لتوزيع 


لاذلا بت 


الاضاءة بصودة متُساوية وهناك محالات ( سلايدات ) لوضع الزجاجة 
الحلسية ٠‏ 
د زجاجة سمسكة اعتيادية في القاعدة العلما للصندوق ٠‏ 
ه - مساطر معدنية متحركة ومدرجة بالانجات لمسك السلبية وحصرها ٠‏ 
غطاء صندوق الطيع ذو قبضة يدونة وكلاب + ( اسفل الغطاء مغل_ف 
بالمطاط او الاسفنج لتوليد ضغط متساوىعلى ورقة الطبع > الغطاء مقسوم 
الى جزثين لمشاهدة كون ورقة الطبع لا زالت على السلمية ٠.‏ 


ميا 


زت ساعة توقيت٠‏ بعض الا تالطبع مجهزة ساعة توقيت«,الثوانئاوتومانيكة * 
ح- ا كيك المصابيح قوتها 1١١‏ فولت قبج بٍاستخدام محولة(إنر انسفورمر) 
شربط بين التبار الكهربائى والالة + 


عملية طبع التصاوير الفوتوغرافية 


لغرض الحصول على صورة بنفس ححم الصودة السلبية ( المسودة ) 
يستخدم صندوق الطبع الملاصق وتشبع الخطوات التالية :_ 
١‏ - توضع السلبية ( الفلم » المسودة ) بحيث الوجه الحساس للاعلى على 
الزجاجة الاعشّادية السميكة * 
؟ - اتمسك بواسطة المساطر المعدنية وبالامكان حجب الجزء غير المطلوب 
طلك اوفط الساطلى 1 : 
عل المصاح الاحمر ( سيف لانت ) اثناء العمل 5 
- توضع ورقة الطبع الفوتوغرافئة ( الخام ) بحيث الوجه الحساص 
للاسفل بصورة متتظمة ويراعى اك .حافات للصورة متساوية ٠‏ 


2 


كم 


2 يطفأ المصباح الاحمر بواسطة السويج الرئسى © ويسد غطاء الصئدوق 
ا مكنا « 

5-5 تعرض ورفه الطبع للاضاءة بفتح السويج الرئسى لمدة ؟ ثانية . 

لا يفت غطاء الصندوق وتوضع الورقة المعرضة ع محلول الاط نكر 
( الدفلوير ) لمدة ١+‏ دقيقة اذا كانت درجة الحرارة 77٠١‏ م42 ف 
وبعدها الى حوض الماء لمدة #٠‏ ثانية » فحوض التثعيت ( الهابيو ) لمدة 
1 دققة ٠‏ 

م - يشعل مصباح الغرفة الاعشادى وتشاهد الصّورة فاذا كانت غامقة يقال 
وقت التعريض الى ١‏ 'انعة وبالعكس ٠‏ وبالامئكان اطفاء قم_ماأ من 
المصابيح الحلسة أو وضع ودقة كتابة بيضاء اعتبادية على الزتجاجة 
الحلسة لتقليلشدة [ااجعا موت اذا كان تالمسودة فاتيحة (عدمم:18 «عهمنا) 
أو جزماع7ع12 مع020ا 

- فى حالة ضبط وقت التعريض تطبع الكمية من الصود المطلوبة وبالوقت 
الصحيح آي 

ملاحظقة :- 
ان الزّمن القباسي لتثبيت الصورة فى حوض الهابيو تو 7١‏ دقيقة سواء 

كانت الصورة سالة او موجية ( فلم او ودق) ٠‏ ْ 
كذلك زمن غسل الصوو السالية أو الموجنة فى ماء جارى متح رك 


ول" دققة ٠‏ 
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كاميرة تكيار التصاوير الفوتوغرافية 
حجم 5<اه أنج 
من النسمية بفهم أنها التجهاد الذى يكير التصّاوير الفوتوغرافية الى 
حتحم اكير من الشلبية ( المسودة ) ويتألف المكير عن الاجزاء الثالية : 
أ- رأس الكامير! » وييحوى على مصباح حلييى وفتحات للتعرريد ٠‏ 
55 المكتن ( الكوندسر ) عبارة عن عدستين كل واحدة مسئوية .محدية 
موضوعة واحدة يعكس الاخرى ٠‏ 
ج ب مجال ( درج ) لوضع حامل السلبية * 
د منفاخ الكامير! من الجلد أو المشبيع * 
ه ‏ العدسة وتمتاز بوجود منظلم فنحاث ولا ,يوجد فيها جهاز سرعات ٠‏ 
وا قضة بدونة لرقع العدسة و<فضها لغرض ضبط صورة حادة (ثت) ٠‏ 
زْ - حامل الكاميرا * اسطوانية معدنئة قائمة مع عتلة لرفع وخفظ الكاميرا » 
ح ‏ فاعدة خشبية للكاميرا .. 
ط ‏ ماسك الورف ( الابزل ) لمسبك ورق التكبير ونفلم حاكية منتظمة 
م ١‏ 
ك ‏ حاهل السلسة ب ويكون بالاحخام التالية 5 “ا سم للافلام 11٠‏ ملم 
5 4" »د رس سم للافلام هنم ملم > 4 >« ه اج للافلام المقطعة 4 »روانج 
و "< 4 سم رقوق زجاجحة ٠‏ 
ل - ساعة نوقبت ٠‏ الاستعانة بها لتنظيم وقت التعريض للضوء ٠‏ 


ا 


صورة رقم - 1٠٠١‏ - 
الة تكبير التصاوير ‏ 508136567 


من نوع اوميكا 


ل عا لال ا الما ا 

يوضع الفلع بحمث الوجه الحساس للاسفل ,حامل الفلم ومن م .يوضع 
يشعل مصياح الاضاء ويرفع غطاء عدسة المكبر ٠‏ 

تنسب اكير فتحة للعدسة لمرور حزمة ضوئية كبيرة تشاهد الصورة 
بوكر 0 

توضح ورقة كتابة اعتاديية ببضاء في ماسك الورقة وتنظم 00 عل 
آل أتج عند يتطلب تكبير صورة حجم ١١» ٠‏ انج وبيبوضع 
مؤشر حافات الصودة على + انج ٠‏ أو تتوضع المساطى على © <: انج 


7 ب 


06 


عندما يراد تكبير الصورة على حجم بوسكارد * 

ترقع وتخفض تاميرة التكبير بواسطة عتلة رفع الكميرا للحصول على 
صورة بالحجم المطلوب * 

ترفع وتخفض عدسة الكاميرا لضبط النيت للحصول على ضَوَرَة حادة». 
تصفر فتحة العدسة فتحتين وتطقأ الاضاءة ٠‏ 

يوضع شريط من ورق التكبير الخام ويعرض اعدة اوقات مختلفة مثلا 
ا اك ا 0 

ينقل شريط التجربة ألى حوض التحميض لمدة دقيقتين-همم التحريك 
المستمر اذا كانت درجة حرارة المحلول ٠4‏ ف > ام التحر.يك ومن 
ثم .يلقل الى حوض الاء لمدة .© ثانية لازالة قطرات المحلول العالقفة 
بالشرريط وبعدها الى حوض التثبيت (الهابيو) لمدة « ه » دقائق ويشعل 
ضوء غرفة التكبير الاعتعادى ويشاهد شربط التجربة لا دشار الوقت 
الصحبح * ويفضل اذا كانت الصورة مهمة أن تشاهد بالضوء الطبسعى 
خارج غرفة التكبير * 

توضع فى الماسك الورق ورقة تكبير كاملة وتعرض للوقت الصحيح ٠‏ 
وبعد انتهاء فثرة التعريض تمر الورقة المعرضة بأحواض التحيض 
والماء والتشبيت والماء للاوقات المينة سابقا عدا الغسل بالماء لمدة 18 دققة 
ثم تنقل الصورة الى آلة تجنيف التصاوير ‏ ع6صنطءهكلل عمنعفله 
وهكذا نحصل على الصورة المكبرة ٠‏ 


الادوات الاضافية :- 


٠ العدسات‎ - ١ 


ان الات التصوير الملائمة لاعمال التصويز الجنائى يمكن“تغير عدستها 


5131 


أخرى لهذا لنت ان يكون امع الصور نات اف ا و 
مختلفة تستعمل حسب ما يتطلبه الظرف + ففى تصوير جريعة قتل فى غرهة 
صغيرة على المصوران يأخذ بعض اللقاط بعدسة قصيرة البعد البؤرى ٠‏ كذلك 
عند عدم التمكن من الاقتراب من الموضوع .يجب أن ستعمل المصور عدسة 
طويلة البعد البؤرى وهكذا ٠‏ 

الفلتنسرات :- 

عبارة عن قطع هلونة اما زجاجية أو مصنوعة من الجلاتين توضع على 
عدسة اله التصؤير أو على المصدو الضوتى يستععلها الصود الحنائى فى 
تصوير مواضبع اثار طبعات الاصابع الضعيفة وعلى سطوح متعددة الاالوان 
وكذلك يستعمل الفلتر عند التصوير بالاشعة تحت الحمراء او التصوير 
بالاشعة المافوق البنفسجة وكذلك يستعمل فلترات التصحيح .٠‏ 
واقعية العدسة :ل 

عبارة عن قطعة اسطوانية بلاسشكية أو معدنية تت على العدسة اثناء 
التصوير الحنائىلمنعكافة الاشعة عدا الاشعة المنعكسة من الموضوع من أختراق 
اللشنة © وين لللكون دوه موق كيل رونا المسصروررة 5اكانة و 
وتستعمل عند التصوير الخارجي عندما تكون الشمس مواجهة ٠‏ وكذا عند 
الاستنساخ في المختبر وايضا مع الفلتر مانعة اللمعان ٠‏ 
مساعد التبثير :- 

عند تصوير المواضيع الدقيقة كقضايا المخطوطات والاسلحة والتصوير 
المكروسكوبى للقضايا الكهمة برسم في وسط لوحة التيثير والزوايا الاربعة 
بالقلم الرصاص علامة وهن ثم تحمل كنذه النقاط شفافة يوضع زيت الزايلول 
كندا بلسم ٠‏ بعدسة مكيرة اضمط التثير في هذه الناطق .٠‏ 


م 


دكيزة آلة التصوير :-* 

يستعمل المصور الجنائى ركبزة قوية مع رأس موجة عند تصويار 
الحوادث الحنائية والركيزة ضرورية جدا وبواسطتها يحصل المصود عسلى 
نتائج افضل ٠‏ ان حجم الركبزة يتناسب مع آلة التصوير فموجد ركيزة قوية 
وكبيرة ومتبئة وهناك الصغيرة والخفيفة * مع الات التصوير الصغيرة ٠‏ وكذلك 
من الركائز ما هو مصنوع من الخشب والاخرى معدنى قابل للتطويل * 
والافضل ان يستخدم وكيزة قوية تحمل الهُ للتصوير اثناء الالتقاط ٠‏ 
مقياس الضوء الكهربائى :- 

ان الفترة الزمنية لتعرغى الفلم للاضاءة عند التصوير مهمة جدا في 
وير محلات الحرائم ولهذا يتطلب استخدام الة لقياس قوة دسا 
ار ةر عات دع وت ا لي ل ل ور 
منها معقد والاخر غير حساس فى التقدير عند تصوير المواضيع الدقيقة ولكن 
فى السئوات الاخيرة اخترع مقباس الضوء الكهربائى * وهو دقبق جدا في 
تقرير فتحة العدسة وسرعتها عند التصوير والمقاس هذا على اشكال عديدة 
ولكن كلها مبنية على نفس الاسس * 

واسلوب امتخدام مقياس الضوء الكهربائى *؛ المجهز به شعبة التصوير 
فى مديرية شرطة انلحافظات * 
١‏ تلقل سسرعة الفلم المكتولة على الغلاف الورقى للفام الى قرص سرعات 

المقياس بعد جعل اللون الاخضر على اسطوانة السرعات للاعلى * 
ب توجه الخلايا الحساسة نحو الموضوع المطلوب تصويره من نقطةواقعه 

على الثلث الاول للمسافة يين.الة.التصوير والموضوع أو فى حالة أخذ 

ضورة شخص يوضع المقباس على مسافة ١+‏ قدم من وجه الشسخ ص مع 

مراعاة عدم ترك ظل على الوجه ٠‏ 
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يدها 


ا بتحرك المؤشر الكوراى نتشسحة تحول الطاقة الضوثية لهم طاقة كهر يائية 
ذال تسزى بسلك 'ملةمت:على نفسه ويدلد محال 0 يحرك 
المؤشمر 

- نختار زوج من الارقام الاوك ,بمثل سرعة العدسة والثانى فتحةالعدسة 

ه - تلتقط الصورة وتكون كمية الاضاءة اعتيادية وجفضل بالنسة للمواضيع 
المهملة ان تتؤخذ ثلائة صوز الاولى السرعة والفتحة التى حصلنا عليها 
بواسطة المقاس وبعدها نعطى ضعف الاضاءة ونصفها ٠‏ 

الكبان :- 

من الصرودى أن تكون الة التصوير مستورية علد 'تحضير الصور 
الحنائية ولا يكفي ان يعتمد المصور عل لى نفسه لتقدبر ذلك ٠‏ ان بعض الات 
التصوير حاورية على كان مثل 1-0 النووف كا أن كان ادن سفن 

كحولى اما ريشبت على ركيزة ألة التصوير اثناء التصوير ٠‏ 
ونفضل بالنسية لآلات التصوير المنفاخمة الكبيرة ان ستخدم الكبان 

المستقل الذى يستخدمه النحار للاستعانة به لوضع الال بصورة مستوية ٠‏ 

الافاتشتت: :5 
يجب ان ,يجهز المصور الحنائى بأدوات ,بحيث يصود في أى مكان وفى 

كل وقتلبلا ونهارا وفى ظروفضوئية ضعيفة جداء عليه يجهز بروجكتورات 

اضاءة ووايرات طويلة وبتورد كه ربائئ مع اتقسيم * والبروجكتور ذو مصباح 
قوة ٠٠‏ شمعة مع اخر مصباح احتياط ٠١‏ كذلك بزود يجهازين للاضاءة 
الخاطفة الالكتروئية وفادشن اعنادى ٠‏ دنه فى الشوير الكل أو 
التصوير الداحلى عندما لايتوفر التبار الكهربائى 

67ت 


شريط القياس :- 
المسافة بان حشة القتتل والمواد القرسة منها والتى تظهر بالصورة 1 المسافة بين 
الجثة وباب الغرفة أو بين الحثة والمسدس ٠٠.ه‏ الخ ٠‏ 

كذلك عند تصوير حادنة اصطدام بين سيارتين قباس عرض الشتارع ٠‏ 
ولهذه الاساب من الضرودى ان يكون في حقيية المصور شريط للقباس ٠‏ 
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المرأجسع العربية 
عبدالفتاح رياض (1654) * أسس التصوير الضوئى ٠‏ مطبعة كوستا 
توماس وشركاه - القاهرة * 
وصفى محمد على )١137(‏ * الطب العدلى ٠‏ مطبعة المعارف ‏ بغداد*٠‏ 
عبداللطيف احمد ٠ )١1935(‏ التحقيق الجنائى العملى * شركة الطبع 
والنشر الاهلية - بغداد * 
كامل جبرائيل عوصجى ( ل فن طبعات الاصابع مطبعة 
شفيق ت بغداد ٠‏ 
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أنتهى طبع الكتاب فى مطبعة شفيق 
توا 


فحتويات الكتاب 


ا 

التصوير الجنانى 

فوائد التصوير الجنائى 

'تصوير جراثم القتل 

تصوير حوادث الانتحار 

تصوير السرقات 

تصوبر الحريق والتفجير 

تصوير المجردمين 

'تصوير حوادث المرور 

تصوير اثار طبعات الاصابع 

تصوير الحوادث الجنسية 

التقاط تصاوير المجرمين اثناء التلس بارتكاب الجريمة 
0 الاسلحة النارية 

تصوير المخطوطات 

التصوير بالاشعة المافوق البنفسجية 
التصوير بالاشعة تحت الحمراء 

التصوير الميكروسكوبى 

التصوير الفوتوغرافى لاغراض الامن 

الة التصوير مينوكس 

استنساخ المستندات بواسطة الة المينوكس 
'تصوير الكتابات السرية 

المواد الفوتوغرافية 

محلول التحميض - الاظهار * - محلول التثبيت - الهايبو 
انواع الاشعة الخاصة بالتصوير 

إخطاء العدسات 

البعد البؤرى 

منظم فتحات العدسة 

مادة الافلام والرقوق الزجاجية 


ب ٠ط]#‏ هس > 


الافلام الاعتيادية ٠‏ الاورتوكروماتك * البانكروماتك 
الافلام الملونة 

افلام اثضشعة «<ا 

افلام الاشعة تحت الحمراء 

الفلترات 

التعر يض 

الاجهزة ال يستخدمها المصور الجنائى 

الة التصوير المنفاخية سوبرابيكو 

الة تصوير الصحفيين - كرافلك 

الة التصوير العاكسة ‏ الروليفلكس 

الة التصوير الصغيرة عا لل 

الة الفوتوستات 

كاميرة الاستنساخ على الفلم الصغير 

الة الديوستات ‏ الدقلوب ت 

الة التصوير السينمائية 

حوض تحميض الافلام النهارى 

صندوق طبع الصور الفوتوغرافية 

الة تكبير التصاوير الفوتوغرافية 01 
الادوات الاضافية 


ل العدسات لم 


ب الفلترات 

ا واقة العسة 

د مساعد التبئير 

ه - ركيزة الة التصوير 
و الكبان 

ز- الاضاءة 

ح - شريط القياس 
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